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ORIGINALMITTEILUNGEN. 


Zur  Theorie  der  Elektrolyte. 

I.  Gefrierpunktserniedrigung  und  ver¬ 
wandte  Erscheinungen. 

Von  P.  Debye  und  E.  Hückel1). 

§  1.  Einleitung. 

Bekanntlich  deutet  die  A  r  r  h e  n i  u  s  sehe  Disso¬ 
ziationshypothese  die  bei  den  Elektrolytlösungen 
beobachteten  abnormal  großen  Werte  von  osmoti¬ 
schem  Druck,  Gefrierpunktserniedrigung  usw., 
durch  die  Existenz  freier  Ionen  und  der  damit 
Hand  in  Hand  gehenden  Vermehrung  der  Zahl 
der  Einzelteilchen.  Die  quantitative  Theorie 
stützt  sich  auf  die  von  van’t  Hoff  herrührende 


hiermit  eingeführte  „osmotische  Koeffizient“  /„ 
unabhängig  von  jeder  Theorie,  jene  Abweichungen 
messen  soll  und  als  Funktion  von  Konzentration, 
Druck  und  Temperatur  beobachtbar  ist.  In  Wirk¬ 
lichkeit  beziehen  sich  solche  Beobachtungen 
nicht  unmittelbar  auf  den  osmotischen  Druck 
selber,  sondern  auf  Gefrierpunktsemiedrigung, 
bzw.  Siedepunktserhöhung,  welche  beide  aus 
thermodynamischen  Gründen  mit  Hilfe  desselben 
osmotischen  Koeffizienten  /„  aus  ihren  -nach  dem 
van’t  Hoffschen  Gesetz  für  vollkommene 
Dissoziation  folgenden  Grenzwerten  ableitbar 
sind. 

Die  nächstliegende  Annahme  zur  Erklärung 
des  Auftretens  jenes  osmotischen  Koeffizienten 


Übertragung  der  Gesetze  idealer  Gase  auf  die 
verdünnten  Lösungen  zur  Berechnung  ihres 
osmotischen  Druckes.  Da  es  möglich  ist,  diese 
Übertragung  thermodynamisch  zu  begründen, 
so  besteht  kein  Zweifel  an  der  Gültigkeit  der 
Grundlagen  im  allgemeinen. 

Bei  endlicher  Konzentration  aber  ergeben 
sich  für  Gefrierpunktserniedrigung,  Leitfähig¬ 
keit  usw.  Werte,  welche  kleiner  sind,  als  man 
auf  den  ersten  Blick  beim  Vorhandensein  einer 
vollkommenen  Dissoziation  der  Elektrolyte  in 
Ionen  erwarten  müßte.  Ist  z.B.  Pk  der  osmotische 
Druck,  welcher  sich  nach  dem  klassischen  van’t 
Hoffschen  Gesetz  für  vollkommene  Dissoziation 
ergibt,  so  ist  der  tatsächlich  zu  beobachtende 
osmotische  Druck  kleiner,  so  daß 


P=UPk, 

wobei  in  Übereinstimmung  mit  Bjerrum2)  der 

l)  Angeregt  '  wurde  ich  zu  den  vorliegenden  f'ber- 
egungen  durch  einen  Vortrag  von  E.  Bauer  in  der 
Diesigen  Physikalischen  Gesellschalt  über  die  Ghosh- 
chen  Arbeiten.  Die  allgemeinen  Gesichtspunkte,  von 
«nen  hier  zur  Berechnung  von  GelrierpunUtserniedrigung, 
owie  der  Leitfähigkeit  ausgegangen  wird,  lülirten  mich 
nter  anderem  zu  dem  Grenzgesetz  mit  der  zweiten  Wurzel 
i 'r  ^"«ntration.  Ich  konnte  darüber  im  Winter  1921 
Mi.,  ,,1**lE«tl  Kolloquium  berichten.  Unter  der  tätigen 
•  ithilie  meines  Assistenten  Dr.  E.  Hückel  fand  dann 
m  Winter  i922  die  eingehende  Diskussion  der  Ergebnisse 

‘^T Zusammenfassung  statt.  P.  ^ebye. 
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ist  die  klassische,  wonach  nicht  alle  Moleküle 
in  Ionen  dissoziiert  sind,  sondern  zwischen  disso¬ 
ziierten  und  undissoziierten  Molekülen  ein  Gleich¬ 


gewicht  besteht,  welches  von  der  Gesamtkonzen¬ 
tration,  sowie  von  Druck  und  Temperatur  ab¬ 
hängt.  Die  Zahl  der  freien  Einzelteilchen  ist 
dementsprechend  variabel,  und  zwar  würde  sie 
direkt  proportional  /0  zu  setzen  sein.  Die  quanti¬ 
tative  Theorie  dieser  Abhängigkeiten,  soweit  sie 
sich  auf  die  Konzentration  beziehen,  stützt  sich 
auf  den  Guldberg-Waageschen  Ansatz,  die 
Abhängigkeit  der  in  diesem  Ansatz  auftretenden 
Gleichgewichtskonstanten  von  Temperatur  und 
Druck  ist  nach  van’t  Hoff  auf  thermo¬ 
dynamischem  Wege  zu  bestimmen.  Auch  der 
ganze  Komplex  von  Abhängigkeiten,  mit  Ein¬ 
schluß  des  Guldberg-Waageschen  Ansatzes 
kann,  wie  Planck  zeigte,  thermodynamisch  be- 


riindet  werden. 

Da  die  elektrische  Leitfähigkeit  nur  durch 
ie  Ionen  bedingt  wird  und  nach  der  klassischen 
heorie  aus  K  die  Zahl  der  Ionen  ohne  weiteres 
)lgt,  so  erhebt  diese  Theorie  die  Forderung 
es  unmittelbaren,  bekannten  Zusammenhanges 

.ischen  den  beiden  Abhang^ .  von  Len- 


:its  von  der  Konzentration. 

Eine  große  Gruppe  von  Elektrolyten,  die 
arken  Säuren,  Basen  und  die  Salze  derselben; 
isammengefaßt  unter  dem  Namen  der  „starken 


ig6  Debye  u.  Huckcl.  Zur  Theorie 

Elektrolyte,  zeigt  nun  von  Jn  “ach^  der 
klassischen  Theone  geforderten  Abhang g 
ausgesprochene  Abwachungen, 
merkenswerterweise  umso  klarer 
je  verdünnter  die  Lösungen  s.nd  .  So  ist  , 
wie  im  Laufe  der  Entwicklung  erka“nt JÄ’ 
nur  mit  einer  gewissen  Annäherung  m  0  > 

Z  /  ."(  dem  nach  der  klassischen  Theone 

geforderten  Wege,  auf  die  Abhängigkeit  der 
Leitfähigkeit  von  der  Konzentration  zu  schließen. 
Aber  auch  die  Abhängigkeit  des  osmotischen 
Koeffizienten  /„  selber  von  der  Konzentration 
wird  ganz  unrichtig  wiedergegeben.  Bei  stark 
verdünnten  Lösungen  nähert  sich  /„  dem  Werte  i ; 
trägt  man  nun  i  — /„  als  Funktion  der  Kon¬ 
zentration  c  auf,  so  verlangt  die  klassische 
Theorie  für  binäre  Elektrolyten,  wie  etwa  KCl, 
daß  diese  Kurve  in  den  Nullpunkt  einmündet 
mit  einer  endlichen  (durch  die  Gleichgewichts¬ 
konstante  K  bestimmten)  Tangente.  Zerfällt  das 
Molekül  des  Elektrolyten  allgemein  in  v  Ionen, 
so  ergibt  sich  nach  dem  Massenwirkungsgesetz 
für  kleine  Konzentrationen: 


der  Elektrolyte.  Physik. Zeitschr  Xxlv  , 
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so  daß  in  Fällen,  wo  der  Zerfall  in  mehr  als 
2  Ionen  stattfindet,  die  fragliche  Kurve  sogar 
eine  Berührung  höherer  Ordnung  mit  der 
Abszissenachse  aufweisen  müßte.  Den  Komplex 
dieser  Abhängigkeiten  stellt  das  Ostwaldsche 
Verdünnungsgesetz  dar. 

Tatsächlich  zeigen  die  Beobachtungen  an 
starken  Elektrolyten  ein  ganz  abweichendes  Ver¬ 
halten.  Die  experimentelle  Kurve  verläßt  den 
Nullpunkt  unter  einem  rechten  Winkel2)  mit 
der  Abszissenachse,  unabhängig  von  der  Ionen¬ 
zahl  v.  Alle  vorgeschlagenen,  praktischen  Inter¬ 
polationsformeln  versuchen  dieses  Verhalten  dar¬ 
zustellen,  indem  sie  i  — /„  einer  gebrochenen 
Potenz  (kleiner  als  i,  etwa  1/i  oder  1/3)  der 
Konzentration  proportional  setzen.  Dieselbe  Er¬ 
scheinung  wiederholt  sich  bei  der  Extrapolation 
der  Leitfähigkeit  auf  unendliche  Verdünnung 
welche  nach  Kohlrausch-  unter  Benutzung 
einer  Potenz  */,  erfolgen  soll.  8 

j-  lst  klar,  daß  unter  diesen  Umständen 

kann  an  6  e°r‘e  nicht  ^behalten  werden 
kann.  Das  ganze  experimentelle  Material  weist 

ihreTr  dTllCh  darauf  hin>  daß  sie  auch  in 
ihren  Urundzugen  zu  verlassen  ist,  und  ins¬ 
besondere  nicht  ein  auf  Grund  des  Guldberg 
Waageschen  Ansatzes  berechenbares  Gleich 
wirklichen  Erscheinungei^  entspricht" 

G^rv3r£rÄ',DF"wir8  äb»  •«“» 
&T3f “rk" E,""ro1’“- 

*)  Vgl.  Fig.  z. 


W.  Sutherland’)  hat  1907  die 
der  Elektrolyte  überhaupt  auf  der  An  -  ie 
einer  vollkommenen  Dissoziation  aufbauen  na,lrne 
Seine  Arbeit  enthält  manche  gute  Ceda°i!en‘ 
N.  Bjerrum2)  ist  aber  wohl  derjenige  <}  en- 
erst  zu  einer  richtig  abgegrenzten  Formuli?  *U' 
jener  Hypothese  gekommen  ist.  Er  ha/ki18 
ausgesprochen  und  begründet,  daß  bei  “!ar 
starken  Elektrolyten  von  einem  Gleichge  ■ 
zwischen  dissoziierten  und  undissoziierten  Ml 
külen  überhaupt  nichts  bemerkbar  ist,  daß  v°  1 
mehr  zwingende  Gründe  bestehen,  solche  Elektr 
lyte  bis  zu  großen  Konzentrationen  als  Von 
ständig  in  Ionen  zerfallen  anzusehen.  £r 
beim  Übergang  zu  schwachen  Elektrolyten  treten 
undissoziierte  Moleküle  wieder  auf.  Damit  fällt 
die  klassische  Erklärung  als  alleinige  Grund 
läge  für  die  Veränderlichkeit  z.  B.  des  osmotischen 
Koeffizienten  dahin  und  es  entsteht  die  Auf¬ 
gabe  nach  einer  bis  dahin  übersehenen  Wirkung 
der  Ionen  zu  suchen,  welche  trotz  Abwesenheit 
einer  Assoziation  die  Verminderung  von  /0  mit 
zunehmender  Konzentration  erklären  könnte. 

In  neuerer  Zeit  hat  sich  unter  dem  Ein¬ 
flüsse  von  Bjerrum  der  Eindruck  befestigt, 
daß  die  Berücksichtigung  der  elektrostatischen 
Kräfte,  welche  die  Ionen  aufeinander  ausüben 
und  welche  infolge  der  relativ  enormen  Größe 
des  elektrischen  Elementarquantums  stark  ins 
Gewicht  fallen  sollten,  die  gesuchte  Erklärung 
liefern  muß.  Von  solchen  Kräften  ist  in  der 
klassischen  Theorie  nicht  die  Rede,  sie  behandelt 
vielmehr  die  Ionen  als  voneinander  ganz  unab¬ 
hängige  Bestandteile.  Die  gedachte  Theorie  ent¬ 
spricht  etwa  dem  Schritte,  den  man  macht, 
wenn  man  mit  van  der  Waals  von  den  Ge¬ 
setzen  der  idealen  zu  denen  der  wirklichen  Gase 
übergeht.  Nur  wird  sie  ganz  andere  Hilfsmittel 
heranzuziehen  haben,  weil  die  elektrostatischen 
Kräfte  zwischen  den  Ionen  nur  mrt  dem  Qu3’ 
drate  des  Abstandes  abnehmen  und  sich  da¬ 
durch  wesentlich  unterscheiden  von  den  Mole¬ 
kularkräften,  welche  mit  zunehmendem  Abstande 
viel  schneller  verschwinden. 

Für  den  osmotischen  Koeffizienten  existier 
eine  Rechnung  im  angedeuteten  Sinne  von 
Milner3).  Sie  ist  in  ihrem  Aufbau  einwan 
frei,  führt  aber  über  mathematische  Schwierig 
keilen,  welche  nicht  ganz  überwunden  wer 
und  erreicht  ihr  Resultat  nur  in  F°rm  elJ! 
graphisch  bestimmten  Kurve  für  die  Abhang 
keit  zwischen  1  —  /„  und  der  Konzen tr3 


0  W.  Sutherland,  Phil.  Mag.  14,  1,  gre* 

2)  Proceedings  of  the  seventh  international  iqoo, 
oF  applied  chemistry,  London  May  27  th  to  JVne1..coiigtioft 
Section  X-.  A  new  form  for  the  electrolytic  dis 

theory’  »B  ,45,  19'3- 

3)  Milner,  Phil.  Mag.  23,  551,  1912-  25,  7 
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Überdies  wird,  aus  dem  Folgenden  hervorgehen, 
daß  der  Vergleich  mit  der  Erfahrung,  den 
Milner  anstellt,  die  Zulässigkeit  seiner  Vernach¬ 
lässigungen  bei  viel  zu  hohen  Konzentrationen 
supponiert,  bei  denen  tatsächlich  die  von  Milner 
nicht  in  Rechnung  gestellten  individuellen  Eigen¬ 
schaften  der  Ionen  schon  eine  sehr  wesentliche 
Rolle  spielen.  Trotzdem  wäre  es  ungerecht, 
wollte  man  die  Milnerschen  Rechnungen  zurück¬ 
stellen  hinter  den  Rechnungen  neueren  Datums 
von  J.  Ch.  Ghosh1)  über  denselben  Gegenstand. 
Wir  werden  im  Folgenden  darauf  zurück¬ 
zukommen  haben,  warum  wir  den  Ghoshschen 
Rechnungen  weder  in  ihrer  Anwendung  auf  die 
Leitfähigkeit  noch  in  ihrer  immerhin  durchsich¬ 
tigeren  Anwendung  auf  den  osmotischen  Druck 
beipflichten  können.  Wir  sind  sogar  gezwungen, 
seine  Berechnung  der  elektrostatischen  Energie 
eines  ionisierten  Elektrolyten,  welche  allen  seinen 
weiteren  Schlüssen  zugrunde  liegt,  als  prinzipiell 
verfehlt  zu  bezeichnen. 

Ganz  ähnlich  wie  für  den  osmotischen  Koeffi¬ 
zienten  liegen  die  Verhältnisse  bei  der  Berech¬ 
nung  der  Leitfähigkeit.  Auch  hier  muß  die 
Theorie  die  gegenseitige  elektrostatische  Beein¬ 
flussung  der  Ionen  in  bezug  auf  ihre  Beweg¬ 
lichkeit  zu  fassen  suchen.  Ein  Versuch  in  dieser 
Richtung  rührt  von  P.  Hertz2)  her.  Er  über¬ 
trägt  die  Methoden  der  kinetischen  Gastheorie 
und  findet  tatsächlich  eine  gegenseitige  Be¬ 
hinderung  der  Ionen.  Indessen  scheint  uns  die 
Übertragung  jener  Methoden  und  insbesondere 
das  Operieren  mit  Begriffen,  welche  der  freien 
Weglänge  bei  verdünnten  Gasen  entsprechen, 
auf  den  Fall  freier  Ionen  mitten  zwischen  den 
Molekülen  des  Lösungsmittels  schwerwiegenden 
Bedenken  Platz  zu  lassen.  Tatsächlich  ist  denn 
auch  das  Endresultat  von  Hertz  für  kleine 
Konzentrationen  unvereinbar  mit  den  experi¬ 
mentellen  Ergebnissen. 

In  dieser  ersten  Notiz  werden  wir  uns  aus¬ 
schließlich  beschäftigen  mit  dem  „osmotischen 
Koeffizienten  /„“  und  einem  ähnlichen  von 
Bjerrum  benutzten3)  und  in  seiner  Bedeutung 
hervorgehobenen  „Aktivitätskoeffizienten  /„“. 
Auch  bei  solchen  (schwachen)  Elektrolyten  näm- 
lich,  bei  denen  eine  merkliche  Zahl  von  un- 
dissoziierten  Molekülen  vorhanden  ist,  kann  die- 
sclbe  nicht  einfach  nach  dem  Guldberg- 
Waage sehen  Ansatz  in  seiner  klassischen  L  orm 
cfi  C2i“« . . .  c,t»  =  K 

(ci>  c2> . . .  c„  Konzentrationen,  K  Gleichgewichts- 


Ch-  Ghosh,  Chem.  Soc.  Journ.  113,  449,  627, 
7  7l  '9*8;  Zeitschr.  f.  phys.  Chcm.  08,  21t,  1921. 

2  P.  Hertz,  Aun.  d.  Yhys.  (4)  37,  1,  1912. 

Ion  V  •  Bierrum ,  1.  c.  und  Zeltschr.  1.  anorgan.  Chem. 

v,ö>  275>  1920. 


konstante)  bestimmt  werden.  Man  wird  viel- 
mehr  mit  Rücksicht  auf  die  elektrostatischen 
Kräfte  der  Ionen  untereinander  statt  K  zu 
schreiben  haben 

1aK, 

unter  Einführung  eines  Aktivitätskoeffizienten1) 
fa-  Dieser  Koeffizient  wird  ebenso  wie  /0  von 
der  Ionenkonzentration  abhängen.  Zwar  be¬ 
steht  nach  Bjerrum  zwischen  /„  und  /„  ein 
thermodynamisch  zu  begründender  Zusammen¬ 
hang,  aber  die  Abhängigkeit  der  beiden  Koeffi¬ 
zienten  von  der  Konzentration  ist  eine  ver¬ 
schiedene. 

Die  ausführliche  Behandlung  der  Leitfähig¬ 
keit  behalten  wir  einer  folgenden  Notiz  vor, 
eine  Einteilung,  welche  innerlich  begründet  ist. 
Während  nämlich  die  Bestimmung  von  /„  und 
fa  geschehen  kann  unter  alleiniger  Heranziehung 
reversibler  Prozesse,  führt  die  Berechnung 
der  Beweglichkeit  über  wesentlich  irreversible 
Prozesse,  bei  denen  ein  unmittelbarer  Zusammen¬ 
hang  mit  den  thermodynamischen  Grundgesetzen 
nicht  mehr  besteht. 

,  §  2.  Grundlagen. 

Bekanntlich  wird  in  der  Thermodynamik 
gezeigt,  daß  die  Eigenschaften  eines  Systems 
völlig  bekannt  sind,  falls  einer  der  vielen  mög¬ 
lichen  thermodynamischen  Potentiale  als  Funktion 
der  richtig  gewählten  Variabein  gegeben  ist. 
Der  Form,  in  der  die  auf  den  gegenseitigen 
elektrischen  Wirkungen  beruhenden  Glieder  er¬ 
scheinen,  würde  es  entsprechen,  wenn  wir  als 
Grundfunktion  die  Größe2) 

G  =  S-^r  (I) 

(S  =  Entropie,  U  =  Energie,  T  =  absolute  Tem¬ 
peratur)  wählen  würden.  Als  Variable  sind  hier 
(neben  den  Konzentrationen)  Volumen  und 

Temperatur  naturgemäß,  da 

dG  =  ^dV  +  ^dT.  (O 

Die  Rechnungen,  welche  im  Folgenden  auszu¬ 
führen  sind,  unterscheiden  sich  von  den  klassi¬ 
schen  durch  die  Berücksichtigung  der  elektrischen 

1)  Der  hier  eingeführte  Aktivitätskoeffizient  Ja  ist 
nicht  ganz  idenlisch  mit  dem  von  Bjerrum  eingeführten. 
Bjerrum  zerlegt  nämlich  unsern  Koeffizienten  Ja  in  ein 
Produkt  von  Koeffizienten,  welche  den  einzelnen  Ionen- 
arten  als  charakteristisch  zugehören  sollen.  (Vgl.  §  S.J 

2)  Das  Potential  G  unterscheidet  sich. von  derHelm- 
holtz sehen  freien  Energie  J-'^U—TS  nur  durch  den 
Faktor  —  -L.  An  sich  ist  dieser  Unterschied  ganz  un¬ 
wesentlich;  wir  definieren  so,  wie  es  im  Text  geschieht, 
um  den  direkten  Anschluß  an  die  Plancksche  Thermo- 
dynamik  zu  haben. 
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Ionenwirkungen.  Dementsprechend  zerlegen  wir 

U  in  zwei  Bestandteile,  einen  klassischen  An 
teil  U k  und  eine  elektrische  Zusatzenergie  U,. 

U  =  Ui  +  u.. 

Bedenkt  man,  daß  nach  (x) 

Tt^.=  U,  (2) 

und  zerlegt  das  Potential  G  ebenfalls  in  zwei 

T'ile:  G-G.+  G,, 

so  findet  man  nach  (2) 


=  fEi 
J  T 2 


dT. 


(3) 


Unsere  Hauptaufgabe  besteht  also  darin,  die 
elektrische  Energie  U,  einer  Ionenlösung  zu 
bestimmen.  Für  die  praktische  Verwertung  ist 
aber  das  Potential  G  nicht  so  gut  geeignet,  wie 
die  auch  von  Planck  bevorzugte  Funktion 

#_s-*+£.  (4) 

Wie  die  Differentialform  dieser  Definition 


P==  —  —  dp  + 


U  +  pV 


dT 


(4') 


j-  "r  '  j-1 

zeigt,  sind  nämlich  beim  Potential  <I>  Druck  und 
Temperatur  die  naturgemäßen  Variabein,  und 
da  die  überwiegende  Mehrzahl  der  Versuche 
bei  köristänfeh-xDruck  (und  nicht  bei  konstantem 
Volumen)  ausgeführt  wird,  ist  fP  vorzuziehen. 
Ein  Vergleich  von  (4)  mit  (1)  ergibt 

*-G-tf-,  (S) 

ist  also  nach  dem  obigen  G  bekannt,  so  handelt 
es  sich  noch  darum,  das  Zusatzglied  — pV/T 
als  Funktion  von  p  und  T  zu  finden  und  hinzu¬ 
zufügen.  Mit  Rücksicht  auf  (1')  kann  man 


schließen 


ÖG_ 
öF  ~ 


öG*  dG, 


(6) 


'  ÖF  ‘  W 

ha*  •S°J  d‘e  Zustandsgleichung  erhalten, 
welche  bei  der  Ionenlösung  Druck,  Volumen 
und  Temperatur  miteinander  verknüpft.  Die- 
Sr  1°  lnterPretiert  werden,  daß  infolge 

Druck  ^nSChi!n  Ionenwirkungen  zum  äußeren' 
hinzu,?  n°C  Cm  dektrischer  Zusatzdrück  pt 
hmzugekommen  ist,  zu  berechnen  nach  der  Be- 

IV'  (O 

betragt  für  eine  wäßrige  Lösung  z.  B.^on  \ci 
ei  einer  Konzentration  von  1  Mol  pro  Liter 

1)  Vgl.  Anmerkung  1,  S.  194. 


nur  etwa  20  Atm.  Es  ist  also  streng  gen0mm 
nicht  richtig,  wenn  wir  für  V  (als  Funktion  v 
p  und  T)  den  klassischen  Ansatz  ohne  UCr 
sichtigung  der  elektrischen  Ionen  Wirkungen^*' 
nutzen,  da  der  Druck  p ,  auch  eine  Volum 
änderung  hervorruft.  Mit  Rücksicht  dara  f 
aber,  daß  die  Kompressibilität  des  Wassers  U 
gering  ist,  daß  20  Atm.  nur  eine  relative  Volum 
änderung  von  0,001  hervorrufen,  kann  für 
meisten  Anwendungen  der  elektrische  Zusal® 
zu  V  (als  Funktion  von  p  und  T)  vernach 
lässigt  werden.  Im  Sinne  dieser  Bemerkung 
werden  wir  auch  <7*  zerlegen  in  einen  klassischen 
Teil  und  einen  elektrischen  Zusatzbestandteil 
<?>=  <Pi+  <I>, 
und  können  nach  (3) 


(/) 


setzen.  Der  klassische  Bestandteil  $k  hat  nach 
Planck  die  Form: 


k  =  2  Ni  ((Pi  —  k  log  C;), 


wobei 


N0,  Nlt ..  .Nt-, , 


.  N, 


die  Zahlen  der  Einzelteilchen  in  der  Lösung 
bedeuten  und  N0  sich  speziell  auf  das  Lösungs¬ 
mittel  beziehen  soll1).  Weiter  ist  das  auf  das 
Einzelteilchen  bezogene  thermodynamische  Po¬ 
tential 


Uj  -f-  pVj 


eine  von  den  Konzentrationen  unabhängige 
Größe;  k  ist  die  Boltzmannsche  Konstante 
k  —  1,346  •  io-16  erg  und  c ,•  steht  für  die  Kon¬ 
zentration  der  Teilchenorte  i,  so  daß 


*  N  0  +  N1  + 

was  die  Beziehung 


Ni  _ 

■  +  Ni  +  . 


+n; 


nach  sich  zieht. 

Nach  Erledigung  dieser  thermodynamischen 
Vorbemerkungen  kommen  wir  zur  Besprechung 
der  Hauptaufgabe:  der  Berechnung  der  eie' 
trischen  Energie  Ue.  . 

Auf  den  ersten  Blick  scheint  es,  als ° 
diese  Energie  unmittelbar  auf  folgendem  Weg1 


1)  Unsere  Bezeichnung  weicht  insofern  von 
Planckschen  ab,  als  wir  nicht  mit  den  Molzahlen, 
dem  mit  den  wirklichen  Teilchenzahlen  rechnen,  «•*  -st 
mit  Rücksicht  auf  das  Folgende  zweckmäßige* _  . 

Ucm  entspricht  das  Auftreten  derBoltzmannscnc  ,f 

stanten  k  an  Stelle  der  Gaskonstante  R.  Eia  ir^,-r|Kh 
wesentlicher  Unterschied  gegen  Planck  wird  n 
durch  die  obige  Formulierung  nicht  bedingt. 


rln.,k  Zcitsc hi  XXI\  h:  ;  I  >ebye  u  Hin  kr 

rj,*Iten  wäre.  Befinden  sich  im  Lösungs- 
,u  1  mjt  der  Dielektrizitätskonstanten  D  zwei 
irische  Ladungen  von  der  Größe  t  und  —  e 
Abstande  r,  so  ist  ihre  gegenseitige  potentielle 

j-:nergiC  i  e» 

~~dT' 

£5  Sei  nun  der  Einfachheit  wegen  bei  dieser 
allgemeinen  Überlegung  an  einen  binären  Elektro¬ 
lyten  wie  etwa  KCl  gedacht,  der  vollständig 
in  Ionen  zerfallen  ist,  so  daß  im  Volumen  V 
der  Lösung  Nx  —  N  Ionen  K  mit  der  Ladung 
j_f  und  gleichviel  Nt~N  Ionen  CI  mit  der 
Ladung  —  f  vorhanden  sind.  Man  kann  sich 
dann  vorstellen,  daß  der  mittlere  Abstand  r, 
der  für  die  Energieberechnung  eine  Rolle  spielt, 
dem  mittleren  Abstande  der  Ionen  voneinander 
gleichkommt,  und  da  das  einem  Ion  zukommende 
Volumen  gleich  V[2N  ist,  dafür  setzen 


Ü  Zur  Theorie  der  Elektrolyte.  l8f) 

deutung,  da  die  Ionen  frei  beweglich  sind  und 
d'e  gesuchte  Länge  demnach  erst  folgen  kann 
auf  Grund  der  Bewertung  von  Unterschieden 
in  der  Wahrscheinlichkeit  der  Verweilzeiten 
gleichnamiger  und  ungleichnamiger  Ionen  in 
demselben  Volumelement  in  der  Nähe  eines 
hervorgehobenen  Ions.  Schon  hieraus  folgt,  daß 
die  Temperaturbewegung  eine  wesentliche  Rolle 
bei  der  Berechnung  von  Ue  zu  spielen  hat. 

Rein  dimensionsmäßig  kann  man  nicht  mehr 
wie  folgendes  schließen:  Angenommen  die  Größe 
der  Ionen  brauche  für  große  Verdünnungen 
nicht  berücksichtigt  zu  werden1),  dann  ist  eine 
Energie  der  oben  schon  angegebene  Ausdruck 

fi“  /aiVYI' 

D  XV  )  ' 

Daneben  aber  spielt  die  andere  durch  kT  ge¬ 
messene  Energie  der  Wärmebewegung  eine 
gleichberechtigte  Rolle.  Es  steht  also  zu 


Indem  man  für  r  diesen  Wert  benutzt,  würde  man 


erwarten,  daß  Ut  die  Form  annehmen  wird 

U—NU2V )Mt(t)V).  0 


die  elektrische  Energie  der  Lösung  schätzen  zu 
,T  ...  JE2  (2 N\ll> 


Tatsächlich  geht  J.  Ch.  Ghosh1)  in  dieser  Weise 
vor.  Die  Überlegung  aber  ist  prinzipiell  ver¬ 
fehlt,  und  die  ganze  hierauf  aufgebaute  (durch 
die  Einführung  der  dritten  Wurzel  aus  der 
Konzentration  praktisch  gekennzeichnete)  Theorie 
ist  zu  verwerfen. 

’  Die  (negative)  elektrische  Energie  einer  lonen- 
lösung  kommt  dadurch  zustande,  daß,  wenn  man 
irgendein  Ion  ins  Auge  faßt,  in  dessen  Um¬ 
gebung  im  Mittel  öfter  ungleichnamige  als 
'  gleichnamige  Ionen  gefunden  werden,  eine  un¬ 
mittelbare  Folge  der  zwischen  den  Ionen  wirk¬ 
samen  elektrostatischen  Kräfte.  Ein  charakte- 
:  ristisches  Beispiel  für  einen  äußerlich  ähnlich 
liegenden  Fall  bilden  die  Kristalle  wie  NaCl, 
KCl  usw.,  bei  denen  nach  den  Braggschen 
Untersuchungen  jedes  (auch  hier  als  Ion  auf- 
betende)  Atom  unmittelbar  von  ungleichnamigen 
^geben  ist.  So  richtig  es  hier  ist  (in  Über¬ 
einstimmung  mit  den  genauen  Rechnungen  von 
Born)  die  elektrische  Energie  des  Kristalls 
211  schätzen  unter  Einsetzung  des  Abstandes 
zweier  benachbarter  ungleichnamiger  Atome,  so 
L  fehlerhaft  ist  die  Überwertung  dieses  Bildes  als 
B^klogiefall,  wenn  man  bei  der  Lösung  den 
;  mittleren  Abstand  (  die  entsprechende 

p  n  V  2  N  J 

«•olle  spielen  läßt.  Tatsächlich  hat  hier  eine 
ganz.  andere  Länge  für  die  Energie  eine  Be- 


wobei  /  eine  Funktion  des  Verhältnisses  jener 
beiden  Energien  ist,  über  die  man  a  priori 
nichts  aussagen  kann2). 

Auch  die  Betrachtung  des  Grenzfalles  hoher 
Temperaturen  führt  zu  demselben  Schluß.  Ist 
nämlich  die  Energie  der  Temperaturbewegung 
eine  große  und  betrachtet  man  ein  Volumelement 
in  der  Nähe  eines  für  die  Betrachtung  be¬ 
sonders  hervorgehobenen  Ions,  so  ist  die  Wahr¬ 
scheinlichkeit,  daß  dort  ein  gleichnamiges  Ion 
gefunden  wird  gleich  groß  wie  dieselbe  Wahr¬ 
scheinlichkeit  für  ein  ungleichnamiges.  In  der 
Grenze  für  hohe  Temperaturen  muß  also  Ut 
verschwinden,  d.  h.  der  Ausdruck  für  C7,  ent¬ 
hält  T  auch  bei  mittleren  Temperaturen  als 
wesentlichen  Parameter. 


§  3.  Berechnung  der  elektrischen  Energie 
einer  Ionenlösung  eines  ein-einwertigen 
Salzes. 

In  einem  Volumen  V  seien  iV-Moleküle  eines 
ein-einwertigen  Salzes  (Beispiel  KCl)  in  Ionen 
zerfallen  vorhanden;  der  Absolutwert  der  Ladung 
eines  Ions  sei  e  (4,77  -  io-10  e.  s.  E.),  die 
Dielektrizitätskonstante  des  Lösungsmittels  sei  D. 
Wir  fassen  eines  dieser  Ionen  mit  der  Ladung 
+  e  ins  Auge  und  beabsichtigen  dessen  potentielle 
Energie  u  relativ  zu  den  umgebenden  Ionen 
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zu  bestimmen.  Die  direkte  Berechnung,  wie  sie 
von  Milner  versucht  wurde,  mdem  er  jede 
mögliche  Anordnung  der  Ionen  in  Betracht  zieht 
und  mit  ihrer,  dem  Boltzmann  sehen _  Pnnztp 

entsprechenden  Wahrscheinlichkeit  ^  die  Rech 
nung  eingehen  läßt,  hat  sich  als  mathematisch 
zu  schwierig  erwiesen.  Wir  ersetzen  sie  des¬ 
halb  durch  eine  andere  Betrachtung,  be 
die  Rechnung  von  vornherein  auf  den  Mittel 
wert  des  von  den  Ionen  erzeugten  elektrischen 
Potentials  abzielt. 

In  einem  Punkte  P  in  der  Umgebung  des 
hervorgehobenen  Ions  herrsche  im  zeitlichen 
Mittel  das  elektrische  Potential  x p;  bringt  man 
ein  positives  Ion  dorthin,  so  ist  die  Arbeit  -+r « 
für  ein  negatives  Ion  dagegen  die  Arbeit  ex p 

zu  leisten.  In  einem  Volumelement  dV  an 
dieser  Stelle  wird  man  deshalb  im  zeitlichen 
Mittel  nach  dem  Boltzmannschen  Prinzip 


positive  und 


kfdV 


ne  kT  dV 


negative  Ionen  finden,  wenn  n  =  -y  gesetzt 

wird.  In  der  Tat  muß  in  der  Grenze  für  T  =  00 
die  Verteilung  der  Ionen  gleichmäßig  werden, 
so  daß  der  Faktor  vor  der  Exponentialfunktion 

gleich  y  ,  d.  h.  gleich  der  Zahl  der  Ionen  einer 

Sorte  pro  cm2  der  Lösung  gesetzt  werden  muß. 
Mit  jenen  Angaben  ist  indessen  vorläufig  noch 
nichts  zu '  erreichen,  da  das  Potential  xp  des 
Punktes  P  noch  unbekannt  ist.  Nach  der 
Poissonschen  Gleichung  muß  aber  jenes 
Potential  der  Bedingung 

aF*?’  WGnn  die  Elektrizität  mit  der  Dichte  p 

lertS  ist“  And der  Dielektrizitätskonstante  ü 
verteilt  ist.  Andererseits  ist  nach  dem  Obigen 


'2M£@ inJT’  (9) 


Gkichui”  *  beS,imn“  'Verd“  “1S  LÖSU”S 


(IO) 


werfen,  für  gröBere  En.fernung  »fc, 

nach  mit  genügender  Näherung  ©„££  durch 


ersetzen  können.  Tut  man  das  «q  „• 
kl  ’  nirntnt 

(10)  die  viel  einfachere  Form  an1) 

.  8  3T«t2 

'‘"’—DkT'r-  (,„•) 

Darin  hat  der  rechts  stehende  Faktor  von 
die  Dimension  eines  reziproken  Quadrates  ^ 
Länge.  Wir  setzen 

2 _ Sjrne2 

X  DkT  ’  (ii) 

so  daß  x  eine  reziproke  Länge  ist  und  (i0'j 


wird 

Axp  =  xixp. 
Die  somit  eingeführte  Länge 

~dW 


(12) 


]/  Dkl 

x  '  8  jtn 


ist  die  wesentlichste  Größe  unserer  Theorie  und 
ersetzt  die  mittlere  Entfernung  der  Ionen  in 
der  von  uns  abgelehnten  Ghoshschen  Betrach¬ 
tung.  Setzt  man  Zahlenwerte  ein  (vgl.  später) 
und  mißt  die  Konzentration  wie  gebräuchlich 
in  Mol  pro  Liter  Lösung,  so  wird,  wenn  die  so 
gemessene  Konzentration  mit  7  bezeichnet  wird 

1  3,o6  . 

—  =  ~p~-  1  o~8  cm 

*  V-/ 

für  Wasser  bei  o°  C.  Die  charakteristische 
Länge  erreicht  also  bei  einer  Konzentration  7  =  1 
(x  Mol  pro  Liter)  molekulare  Dimensionen. 

Wir  wollen  nunmehr  den  Gang  der  Über¬ 
legungen  unterbrechen,  um  die  physikalische 
Bedeutung  der  charakteristischen  Länge  näher 
zu  beleuchten. 

Es  sei  in  eine  Elektrolyüösung  vom  Potential  0 
eine  Elektrode  eingetaucht,  deren  Oberfläche 
gegen  diese  Lösung  eine  Potentialdifferenz  xp 
besitzt.  Der  Übergang  voxf  xp  auf  o  wird  dann 
stattfinden  in  einer  Schicht  von  endlicher  Dicke, 
welche  durch  die  obigen  Überlegungen  gegeben 
wird.  Benutzen  wir  (12)  und  nennen  wir  z 
eine  Koordinate  senkrecht  zur  Elektrodenober¬ 
fläche,  so  ist  nämlich 

xp  =  Ve~*‘ 

ein  Ansatz,  der  (12)  befriedigt.  Da  das  rechte 
Glied  von  (12)  im  Sinne  der  Poissonschen 

Gleichung  —  ~  p  bedeutet,  so  ist  also  die  mit 

dem  angegebenen  Potential  verknüpfte  Ladung*- 
dichte 

1)  Wir  haben  auch  den  Einfluß  der  folgenden  Glied 
in  der  Entwicklung  von  ©in  i-V  untersucht  und  konnten 
dabei  feststellen,  daß  dieser  Einfluß  auf  das  Endres“1^ 
sehr  geringfügig  ist.  Der  Kürze  halber  wird  vo» 
Mitteilung  dieser  Rechnungen  Abstand  genommen. 
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Nach  dieser  Formel  mißt  demnach  —  diejenige 

Länge,  auf  der  die  elektrische  Dichte  der  Ionen¬ 
atmosphäre  auf  den  eten  Teil  abnimmt.  Unsere 

charakteristische  Länge  —  ist  ein  Maß  für  die 

Dicke  einer  solchen  Ionenatmosphäre,  (d.  h.  der 
bekannten H  e  1  m  h o  1 1 z  sehen  Doppelschicht) ;  nach 
(11)  ist  dieselbe  abhängig  von  Konzentration, 
Temperatur  und  Dielektrizitätskonstante  des 
Lösungsmittels x). 


Nachdem  die  Bedeutung  der  Länge  klar- 


Potential  (13)  für  unendlich  kleine 
übereinstimmen,  also  ist 


Entfernungen 


A  = 


e 

~D 


zu  setzen  und  das  gesuchte  Potential  wird: 

ID  =  £  e~*T  ~  1  1  e  1  —e~*r 

D  r  D  r  D  r  '  (*4) 

Wir  haben  gleich  das  Potential  in  zwei  Bestand¬ 
teile  zerlegt,  von  denen  das  erste  das  durch  die 
umgebenden  Ionen  unbeeinflußte  Potential  ist, 
und  von  denen  der  zweite  Teil  das  von  der 
Ionenatmosphäre  herrührende  Potential  darstellt. 
Für  kleine  Werte  von  r  wird  der  Wert  dieses 
letzteren  Potentials  gleich 


gestellt  ist,  soll  nunmehr  (12)  benutzt  werden, 
um  die  Potential-  und  Dichteverteilung  in  der 
Umgebung  des  hervorgehobenen  Ions  mit  der 
Ladung  |e  zu  bestimmen.  Wir  nennen  den 
Abstand  von  diesem  Ion  r  und  führen  in  (12) 
räumliche  Polarkoordinäten  ein.  Dann  wird  (12) 


und  diese  Gleichung  hat  die  allgemeine  Lösung 

xp  =  Ae-~+A'y.  (13) 

Da  if>  im  Unendlichen  verschwindet,  muß  A'  =  o 
sein;  die  Konstante  A  dagegen  muß  aus  den 
Verhältnissen  in  der  Nähe  des  Ions  bestimmt 
werden.  Diese  Bestimmung  wollen  wir  in  zwei 
Schritten  a)  und  b)  ausführen,  indem  wir  unter 
a)  die  Annahme  machen,  daß  die  Dimensionen 
des  Ions  keine  Rolle  spielen;  unter  b)  die  end¬ 
liche  Größe  der  Ionen  in  Betracht  ziehen.  Die 
Überlegungen  unter  a)  liefern  dann  das  Grenz¬ 
gesetz  für  große  Verdünnungen,  während  unter  b) 
die  Änderungen  fallen,  welche  an  diesem  Grenz- 
gesetz  für  größere  Konzentrationen  vorzunehmen 
sind. 


a)  Ionendurchmesser  verschwindend. 

Das  Potential  einer  einzigen  Punktladung  s 
in  einem  Medium  von  der  Dielektrizitätskon¬ 
stante  D  wäre 


falls  in  dem  Medium  keine  andern  Ionen  vor- 
anden  sind.  Mit  diesem  Ausdruck  muß  unser 

d  '1  zeigte  sich  nachträglich  die  Übereinstimmung 
°blgen  Resultate  über  die  Doppelschicht  mit  Recli- 
ÄV°n^Go“>''  J°urn-  ^  phys.  (4),  9.  457,  .9.0 
wir  „Jx'j  des  KaP'lhirelektrometers.  Vielleicht  durlen 
die  im«.  1  •  arauLau,mer,<sam  machen,  daß  in  diesem  Falle 
tkurzte  Gleichung  (io)  eine  einfache  Losung  zuläßt. 


e 


die  potentielle  Energie  u,  welche  das  hervor¬ 
gehobene  Ion  -j-  e  gegen  seine  Umgebung  be¬ 
sitzt,  beträgt  also1) 


Hat  man  nun  eine  Reihe  von  Ladungen  e ,-  und 
beträgt  das  Potential  jeweilig  am  Orte  einer 
Ladung  xp;,  so  ist  nach  den  Gesetzen  der  Elektro¬ 
statik  die  gesamte  potentielle  Energie 

In  unserm  Falle,  wo  N  positive  Ionen  vorhanden 
sind,  von  denen  jedes  gegen  seine  Umgebung 

die  Potentialdifferenz  —  x  hat,  und  außer¬ 
dem  iV-negative  Ionen  mit  der  Potentialdifferenz 
-f-  x  hinzukommen,  wird  demnach  die  ge¬ 
suchte  potentielle  Energie2) 

Ne/  ex\  Ne/  ex\  _  Ns2x 

u'  =  T\—dJ~^~\+d)  ~d~ * 

(16) 

Dabei  ist  x  als  Funktion  der  Konzentration 
durch  ( 1 1 )  gegeben,  so  daß  die  potentielle 
Energie  der  Ionenlösung  der  zweiten  Wurzel 
aus  der  Konzentration  und  nicht, wie  bei  Ghosh 


1)  Außer  dem  in  der  Einleitung  erwähnten  graphischen 
Resultat  enthält  die  Milnersche  Arbeit  eine  Fußnote 
(Phil.  Mag.  23,  575,  1912),  wonach  im  Falle  des  obigen 
Textes  in  unserer  Bezeichnungsweise 


—PV- ■ 

Eine  Ableitung  dieser  Formel  fehlt,  sie  1 
von  unserem  Resultat  durch  den  Faktor 

2)  Da  es  uns  nur  um  die  gegens 
Energie  zu  tun  ist,  muß  für  xf>i  nicht  der 
Potentials,  sondern  nur  der  Teil,  der  von 
Ladungen  herrührt,  genommen  werden, 
für  den  Punkt,  in  dem  sich  die  Ladung 


anterscheidet  sich 

)Fi- 

eitige  potentielle 
Wert  des  ganzen 
den  umgebenden 
stets  berechnet 
ei  befindet. 


.1 

?el>en 
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Wurzel  derselben  Größe  preporlional 

wird. 

b)  Ionendurchmesser  endlich. 

Wir  bemerkten  früher,  daß  die  charakte¬ 
ristisch«  Länge  bei  Konzentrationen  von  .  Mol 

T  •  Ai»  Kleinheit  molekularer  Dimensionen 
pzo  Ltterdte  raemhett  m  solchen  Kon- 

erreicht.  Es  muß  aes  ^  ^  endHcher> 

“ Ei  d.sd“mer4  geUÄUp 

ss. 

sprechen,  wollte  man  detaillierte  Vorstellungen 
über  die  gegenseitigen  Annäherungsabstande  der 
Ionen  einführen.  Wir  wollen  vielmehr  un 
Folgenden  ein  Bild  zugrunde  legen,  wonach  ein 
Ion  angesehen  wird  als  eine  Kugel  vom  Radius  a, 
deren  Inneres  zu  behandeln  ist  wie  ein  Medium 
mit  der  Dielektrizitätskonstante  D  und  in  deren 
Mittelpunkt  die  Ladung  +  £ ,  oder  £  als 
Punküadung  vorhanden  ist.  Die  Größe  a  mißt 
dann  offenbar  nicht  den  Ionenradius,  sondern 
steht  für  eine  Länge,  welche  einen  Mittelwert 
bildet  für  den  Abstand  bis  auf  welchen  die 
umgebenden,  sowohl  positiven,  wie  negativen 
Ionen  an  das  hervorgehöbene  Ion  herankommen 
können.  Dementsprechend  wäre  a  bei  völlig 
gleichdimensionierten  positiven  und  negativen 
Ionen  z.  B.  von  der  Größenordnung  des  lonen- 
durchmessers  zu  erwarten.  Dabei  ist  im 
allgemeinen  dieser  Ionendurchmesser  noch  nicht 
als  Durchmesser  des  wirklichen  Ions  anzusehen, 
da  die  Ionen  voraussichtlich  ihrer  Hydratation 
entsprechend  von  einer  fest  haftenden  Schicht 
Wassermoleküle  umgeben  zu  denken  sind.  Wir 
können  also  durch  die  oben  auseinandergesetzte 
schematische  Berücksichtigung  mit  Hilfe  der 
Lange  a  nur  eine  Näherung  an  die  Wirklich¬ 
keit  erreichen.  Die  Diskussion  praktischer  Fälle 
Sr  spater)  ™lrd  allerd'ngs  zeigen,  daß  diese 
Fü^dafp  t1SCh  f116  reCht  weitgehende  ist. 

ei"  hervorgehobenes 


Ion  ist  nach  \ 


J  vor  zu  setzen 


•  (17) 

werdend  anders  bestimmt 

im  InnCren  der  l0nenk^l 

■  £  i  ' 


~  +  B 


?  “nü B .« 

der  Kugel  zu  bestimmen.  Dort  /h °fberflache 

STOoh,  *  Po,e„,£eVi'”rd“e 


der  Elektrolyte.  Physik.  Zeitlich,.... 

dtl)  .  .  , 

Feldstärken  —  stetig  ineinander  Übergeh«* 

Danach  wird 

’  +B>  I 


A 

A  ■  er-xa  — 


a  Da 

xa  t.  i 
'■  Da 2  ’ 


somit 

A 


D  i  +  xa’  DTlZxa'  (l8>) 

Der  Wert  von  B  stellt  das  Potential  dar,  das 
im  Mittelpunkt  der  Ionenkugel  von  der  l’onea. 
atmosphäre  erzeugt  wird;  demnach  erhält  man 
für  die  potentielle  Energie  eines  positiven  Ions 
gegen  seine  Umgebung  den  Ausdruck 


£;X  I 

u  =  ~  -D7+1Ü'  N 

Wie  der  Vergleich  mit  (15)  zeigt,  kommt  die 
Berücksichtigung  der  Ionengröße  lediglich  in 
dem  Faktor  1/(1  +xa)  zum  Ausdruck.  Für 
kleine  Konzentrationen  (n  klein)  wird  nach  (n) 
auch  x  klein  und  die  Energie  nähert  sich  ihrem 
früher  für  unendlich  kleine  Ionen  angegebenen 
Wert.  Für  große  Konzentrationen  (x  groß)  da¬ 
gegen,  nähert  sich  u  allmählich  der  Größe 

__£1 

Da’ 

so  daß  unsere  charakteristische  Länge  —  ihren 

Einfluß  einbüßt,  gegen  die  neue,  die  Ionengröße 
messende  Länge  a. 

Mit  Hilfe  von  (19)  ergibt  sich  ähnlich  wie 
unter  a)  für  die  gesamte  elektrische  Energie 
der  Ionenlösung  der  Ausdruck 

— !—  +  — ],  M 

2  D  Li  +  xäj  1  -\-xa2J 

wenn  wir,  wie  das  offenbar  angezeigt  ist,  die 
positiven  Ionen  durch  einen  Radius  au  die 
negativen  aber  durch  einen  andern  Radius  <!; 
charakterisieren.  Wir  könnten  nun  (16)  oder  (20) 
sofort  benutzen,  um  gemäß  den  Ausführungen 
in  §  2  unsere  thermodynamische  Funktion  zu 
bestimmen.  Indessen  wollen  wir  zuerst  den  (2°) 
entsprechenden  Ausdruck  für  die  Energie  ein 
beliebigen  lonenlösung  angeben,  indem  ",r  ' 
im  Interesse  der  Übersichtlichkeit  eingefü 
Beschränkung  auf  ein-einwertige  Salze  nunme 

auf  heben. 

§  4-  Die  potentielle  Energie  einer  b 
liebigen  Ionenlösung. 

In  einer  Lösung  seien  vorhanden 


'  -fr"*'1"- i°nV-W  “•  Hückel,  Zur  Theorie  d,,  yue.- . 

Ionen  verschiedener  Art  mit  den  Ladungen 


so  daß  die  ganzen  Zahlen  die  Wertig¬ 

keiten  messen  und  sowohl  positiv  wie  negativ 
sein  können.  Da  die  Gesamtladung  Null  ist  muß 

2AU  =  o 

sein.  Neben  den  Gesamtzahlen  N ;  seien  außer¬ 
dem  die  Ionenzahlen  pro  cm3 

»i-.. n,  • 

eingeführt. 

Es  wird  wieder  irgendein  Ion  hervorgehoben 
und  um  dieses  das  Potential  bestimmt  nach  der 
Poissonschen  Gleichung 


Axp  =  — 


D  * 


Die  Dichte  der  Ionen  t'ter  Art  ergibt  sich  nach 
'dem  Boltzmann  sehen  Prinzip  zu 


und  die  Grundgleichung  wird 

Aipj=  2nlzie~‘1"^-  (21). 

Benutzen  wir  wieder  die  Entwicklung  der 
Exponentialfunktion  des  vorigen  Paragraphen, 
so  wird  statt  (21)  praktisch  die  Gleichung 


U  =  -  V  Nl'Z;2 
'  Zj  2  D 


(21') 


DkT 

zugrunde  zu  legen  sein,  da  wegen  der  Be¬ 
dingung 

2«;2/=  o 

das  erste  Entwicklungsglied  verschwindet.  '  Im 

a%emeinen  Falle  ist  also  das  Quadrat  unserer 

charakteristischen  Länge  zu  definieren  durch 
die  Gleichung1) 

während  die  Potentialgleichung  ihre  frühere  Form  I 

’  a,P  =  *> 

,  ^Jun  w®rde  wieder  irgendein  Ion  hervor- 
, 0  en  und  das  Potential  7/;  in  dessen  Um- 
Au  ^stimmt.  In  Übereinstimmung  mit  den 
wird  Uhn^lgen  des  vorhergehenden  Paragraphen 


z,  fur  ein-einwertige  Sah 


,ur  xl  mit  .1  '  Stimmt  der  allgemeine  Ausdruck  (22)  1 

«'«ebenen  (vr1-  ”)  fÜr  diesen  Spczialfall  ;in- 


V=A 

für  das  Feld  außerhalb  des  Ions 

SO  wird  im  Innern  der  lonenkugel  g  ’ 

t+b- 

wahrend  die  Konstanten  A  und  B  sich  ergeben  zu 
Ä==ZJT)Ver^’  ß  = 

Di+Xat.  D  1+xa: 

XSfe't:"gTe  WCrK  V0”  ß  «• 

des  hervorgehobenen  Ions  gtgen ’  seine  Ionen- 
atmosphare,  wahrend  die  gesamte  elektrische 
Energie  der  Ionenlösung,  wie  leicht  ersichtlich 
den  Betrag 

Wttk _ 

erreicht.  Die  reziproke  Länge  z  ist  dabei  im 
allgemeinen  Falle  durch  (22)  definiert1). 

§  5.  Das  elektrische  Zusatzglied  zum 
thermodynamischen  Potential. 

In  §  2  kamen  wir  zum  Resultat,  daß  das 
von  der  gegenseitigen  Wirkung  der  Ionen  her¬ 
rührende  Glied  im  Potential 

G  =  S  —  ~ 

zu  bestimmen  war  nach  der  Gleichung 

Benutzen  wir  nun  für  XJe,  um  gleich  den  allge¬ 
meinen  Fall  zu  erledigen,  den  in  (23)  ange¬ 
gebenen  Ausdruck,  so  ist  bei  der  Integration 
zu  bedenken,  daß  nach  (22)  die  in  diesem  Aus¬ 
druck  vorkommende  reziproke  Länge  die  Tem¬ 
peratur  enthält.  Übersichtlicher  wird  die  Rech¬ 
nung,  wenn  zunächst  aus  (22)  geschlossen  wird 
4^rf2v  „(fl 
Dk  -n,'Zr  T*’ 
wobei  D  als  temperaturunabhängig  angesehen 
wird2),  und  dann  als  Integrationsvariable  nicht  T, 
sondern  x  benutzt  wird.  So  ergibt  sich 

1)  Aus  dem  angegebenen  Ausdruck  für  Ue  kann  un¬ 
mittelbar  auf  die  Verdünnungswärme  geschlossen  werden. 
Wir  überzeugten  uns,  daß  der  theoretische  Wert  den  Be¬ 
obachtungen  entspricht. 

2)  Tatsächlich  ergibt  eine  direkte  kinetische  Theorie 
des  osmotischen  Druckes,  über  welche  an  anderer  Stelle 
(Recueil  des  travaux  chimiques  des  Pays-Bas  et  de  la 
Belgique)  berichtet  wird,  die  Gültigkeit  des  endgültigen 
Ausdrucks  für  Ge  unabhängig  von  dieser  Annahme.  Für 
eine  Diskussion  der  thermodynamischen  Rechnung  können 
wir  verweisen  auf  B.  A.  M.  Cavanagh,  Phil.  Mag.  43. 

606,  1922. 


2  xdx  = 


194 


Dcbye  u.  Hückcl,  Zur  Theorie  der  Elcktr 
-Jy. 


Setzt  man  abkürzend  die  Zahl 


so  findet  man 


(24) 
(2  5) 


=  Mr2n'Z/> 


ist,  noch  einmal  auch  hier  explizite  wiederholt 
Für  kleine  Konzentrationen  entfällt  a 
in  G>  auf  jedes  Ion  ein  Beitrag,  der  *** 


r*2d* _ L  f  const  +  lög(x  +*^—2(1  +  x,)+*(i  +*,■)’ 

JT+W  *?J  1  -+  u  Ui  1 

Die  Integrationskontante  ist  so  zu  bestimmen, 
daß  in  der  Grenze  für  unendliche  Verdünnung 
der  elektrische  Zusatz  Gt  zum  Gesamtpotentia 
verschwindet.  Da  x  nach  (22)  proportional 
Y v  n.  z2  ist,  so  entspricht  x  =  o  dem  Falle  der 
unendlichen  Verdünnung.  Dementsprechend  muß 
die  Konstante  in  der  geschweiften  Klammer  so 
bestimmt  werden,  daß  für  x =  o  der  Klammer¬ 
ausdruck  ebenfalls  verschwindet,  und  da  in  dieser 
Grenze 

log  (1  +  X-)  -2(1+  Xi)  +  M1  +  xi) 
den  Wert  —  §  annimmt,  so  ist 
const.  =  f 


portional  x,  d.  h.  proportional  der  Wurzel 
der  Konzentration  ist.  Würde  man  die 
liehen  Abmessungen  der  Ionen  vernachlässig 
so  wäre  nach  (27')  und  (25)  /,  durchweg  gleich0’ 
zu  setzen  und  jene  Abhängigkeit  würde  als  fm 
alle  Konzentrationen  gültig  erscheinen,  pj 
ganze  Abhängigkeit  von  der  Ionengröße,  welche 
den  individuellen  Eigenschaften  der  Ionen  Rech 
nung  trägt,  wird  also  durch  die  Funktion  y 
nach  (27)  oder  (27')'  gemessen.  In  der  Grenze 
für  große  Verdünnungen  verschwindet  aber 
dieser  Einfluß,  und  die  Ionen  unterscheiden 
sich  nur  mehr  sofern  ihre  Wertigkeit  ver¬ 
schieden  ist. 


Damit  wird  dann 
■  x*d. 


fr. 


l  _|_  xa. = i*  {* + log  (x + x'f— 2  (i  + x*> +  km-  Xif) 

{t + io*  (.+*,)- .  c + *s-+  *  & + «j»} • 


(26) 


Die  Funktion  in  der  geschweiften  Klammer  hat 
nach  Potenzen  von  x;  entwickelt  die  Form 
f  +  log  (1  Hr#)  -  2  (x  +  x,)  +  4-  (1  +  x,-)2  = 

_  X,-3  X,-4  X;h  X;6 

~  3  4  +~5  ’ 

setzt  man  deshalb  abkürzend 

Xi  =  X  (xd  = 

^{f+log(l  +  ^-2(I+Xf)  +  ^(li|.^)2}j 

(27) 

bO  nähert  sich  %  für  kleine  Konzentrationen  dem 
Werte  1  und  ist  entwickelbar  in  der  Form 

X,.=  I_fx,- +3  (27'} 

Unter  Einführung  dieser  Funktion  und  Berück¬ 

sichtigung  der  Definitionsgleichung  (22)  für  x2, 
laßt  sich  unser  Zusatz  zum  thermodynamischen 
Potential  auch  auf  die  Form  bringen1) 


G.  =  2Ni 


DT 


(28) 


wobei  der  Übersichtlichkeit  wegen  der  Aus¬ 
druck  (22)  für  x,  wonach 

1)  Der  elektrische  Zusatzdruck  von  dem  in  8  , 
Gleichung  (6')  die  Rede  war,  ergibt  sfeh  aus  diese“  Forlel 
beerrecCt.aDgeg  ^  Zahlenwert  ^dieser  Weise 


§  6.  Osmotischer  Druck,  Dampfdrucker¬ 
niedrigung,  Gefrierpunktserniedrigung, 
S  i  ed  ep  unk  ts  erhöh  ung. 

Nach  den  Ausführungen  des  §  2,  mit  Rück¬ 
sich  auf  (7),  (7-)  und  (7")  wird  die  thermo¬ 
dynamische  Funktion  <P  der  Lösung  dargestellt 
dnreh  den  Ausdruck 

=  2  N;  (cfii  —  k  log  Ci)  -f  2  Ni  — Xi-  (29) 

0  1  3  D  1 

Dabei  ist  für  den  elektrischen  Zusatz  zu  $  die 
Gleichung  (28)  benutzt,  in  der  Xi  =  X  (xd  =  X  ixa*) 
durch  (27)  gegeben  ist  und,  wie  im  vorigen 
Paragraphen  auseinandergesetzt  wurde,  in  der 
Grenze  für  unendlich  kleine  Konzentrationen 
dem  Werte  1  zustrebt,  x  ist  unsere  reziproke 
charakteristische  Länge,  definiert  durch  (22). 
wonach 

*-S?2** 

Nach  dem  im  Planckschen  Lehrbuch  der 
Thermodynamik  eingeschlagenen  Verfaß 
können  nun  die  Gesetze  der  in  der  Übersch« 
genannten  Erscheinungen  alle  durch  1 
rentiation  aus  (29)  erschlossen  werden. 
Bedingung  für  das  Gleichgewicht  beim  u 
gang  einer  Menge  (LV0-Moleküle  des  Losu  0 


Physik  Zeitsi hi  XXIV,  1933,  Debyc  u.  Hückel, 

mittels  aus  der  Lösung  in  die  jeweilige  andere 
Phase  lautet  bekanntlich 

6  •P  +  6  —  o, 

wenn  •!>'  das  thermodynamische  Potential  jener 
zweiten  Phase  bedeutet.  Wir  setzen 

(30) 

und  wollen  die  Rechnung  ausführen  für  den 
Fall  des  Gleichgewichtes  zwischen  Lösung  und 
ausgefrorenem  Lösungsmittel,  mit  Rücksicht  auf 
die  Tatsache,  daß  für  die  Gefrierpunktsernie¬ 
drigung  als  Funktion  der  Konzentration  die  aus¬ 
gedehntesten  und  zuverlässigsten  Messungen 
vorliegen.  Wir  lassen  nun  N0  um  6N0  und 
V0'  um  öNq  variieren  und  erhalten  dann  sofort 
ö  (<P  +  &')  =  <Po'öNo  +  (<p0  —  k  log  c0)  ÖN0  + 

+  —  öN  h T)  ! 

+  f  '3  DT  dx  ZNo0  01  (3T) 

da  wie  leicht  ersichtlich 

2  Nid  log  cf  =  2  Ni  ÖN0 
0  div0 

den  Wert  Null  hat. 

Da  nun 

6N0’  =  —  6N0 

ist,  so  lautet  die  Gleichgewichtsbedingung 
'  h  1  I  4  A7  Zi*£i  ^  %')  ö  * 

<Po  —  9>o—  k loS co  +  2 N;  3 DT  dx  -mo; 

(32) 

sie  wäre  in  dieser  Form  für  alle  in  der  Über¬ 
schrift  genannten  Erscheinungen  zu  verwerten 
und  stellt  eine  Beziehung  dar  zwischen  Druck, 
Temperatur  und  Konzentrationen. 

^  Tn  der  Definition  von  jc  stellt  n;  die  Ionen¬ 
zahl  tter  Art  pro  Volumeneinheit  dar,  so  daß 
Ni 

Hi—  y 

ist,  andererseits  ist  der  ganzen  Formulierung 
wie  bei  Planck  für  das  Volumen  V  der  lineare 
Ansatz 

V  =  2  »«»;  =  novo  +  2  Vi 

zugrunde  gelegt.  Nach  (22)  wird  demnach 
y  2  Ni^°  = 

*N0~  DkT-  '  V2 

—  —  DkT  V  ~  ‘  ’ 

unter  nochmaliger  Heranziehung  dieser  Defi¬ 
nitionsgleichung  hat  man  also 
Ix  __  x  v0 

ÖIV0  —  2  V  ’ 

und  unsere  Gleichgewichtsbedingung  nimmt  die 

Form  an: 

,  ,  *  zft2  d(xxd 

'•Po—  Wo  =klogc0+v0^ni-£jyyx~foT 


Zu^  Theone  der  Elektrolyte. 

d(xxd 

dx 

läßt  sich  leicht  nach  (27)  berechnen.  Nennen 

Tr  S'5  ^ 


öf  =  = 

dx 

==^[(l+  Xil~  r+x,-  ~  2  lQg  ( 1  +  *,-)]  •  (33) 

Für  kleine  Werte  von  x{  gilt  die  Entwicklung 
°i  =*=  I  —  I  */  +  |  X i2  —  2  X?  -f  . . .  = 

so  daß  öf  für  kleine  Konzentrationen  dem  Werte  1 
zustrebt;  für  große  Konzentrationen  verschwindet 
Of  wie  3 /Xi2.  Die  folgende  Tabelle  enthält 
Zahlenwerte  für  ö  als  Funktion  von  x  —  xa\ 
Fig.  1  stellt  den  Verlauf  der  Funktion  graphisch 
dar. 

Tabelle  I. 


, 

0  (*)  1  * 

»M  1 

s 

a(x) 

- 

0 

1,000  0,4 

0,598  j 

0,9 

0,370 

3,0 

0,1109 

0,05 

0,929  0,5 

0,536 

0,341 

3.5 

0,0898 

0,1 

0,855  I  0,6 

0,486  1 

LS 

0,238  | 

1  4,0 

0,0742 

0,2 

0,759  0,7 

0,441 

2,0 

0,176  I 

1  4’5 

0,0628 

0,3 

|  0,670  ;|  0,8 

1 0,403  II 

2.5 

0,136 1 

!  5.5 

0,0540 

Weil  wir  später  Gelegenheit  nehmen  müssen, 
auch  auf  die  Gefrierpunktsemiedrigung  konzen¬ 
trierter  Lösungen  einzugehen,  so  empfiehlt  es 
sich,  die  Werte  jener  Erniedrigung  aus  (32) 
zu  berechnen,  ohne  zunächst  alle  Vereinfachungen 
einzuführen,  welche  bei  ganz  verdünnten 
Lösungen  gestattet  sind.  Die  Gefnertemperatur 
des  reinen  Lösungsmittels  sei  T0,  die  G er 
temperatur  der  Lösung  T„-A,  d*  ^  £ 
wärme  des  gefrorenen  Lösungsmittels ,  q,  die 
spezifische  Wärme  des  flüssigen  Lösungsmittels 
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bei  konstantem  Druck  Cp  und  dieselbe  Größe 
für  das  gefrorene  Lösungsmittel  Cp  .  Dabei  sollen 
die  drei  letzteren  Größen  durchweg  je  auf  ein 
wirkliches  Molekül  bezogen  sein,  so  daß  sie  die 
gebräuchlichen  Molgrößen,  dividiert  durch  die 
Loschmidtsche  Zahl  darstellen.  Nach  der 
Definitionsgleichung  für  <p  wird  dann 

<Po  —  <Po  =  —  fr  +  Tn2  ~  ~  kT0]  ‘ 

Für  c0  kann 

Cg  =  1  —  2  Ci 
eingesetzt  werden.  Da  weiter 

ax 

gesetzt  wurde,  folgt  schließlich 

^  ?  _  ^2  fo  —  f/  _  _£_\  = 

TgkTg  Tg2  \  ik  kt J 

e2x  1 

=  -  log  ( 1  —  2  ct)  —  2  v0  n,-  z?  ö,-. 

Wird  die  Loschmidtsche  Zahl  N  genannt, 
so  ist 

N  q  =  Q 

die  Schmelzwärme  eines  Mols, 

N  k  =  R 

die  Gaskonstante  und 

N cp  —  Cp  bzw.  Nc/=  Cp 
die  spezifische  Wärme  pro  Mol  flüssiges,  bzw. 
festes  Lösungsmittel,  so  daß  man  auch  schreiben 
kann 

±1 _ #-{Ct-c;  q  \ _ 

TgRTg  Tg2\  2  R  R  Tg  / 

l°g  (I  ~  2  Cf)  —  2  Vg  Ui  Zp’Oj  f 

Für  kleine  Konzentrationen  kann  erstens  Aa/T02 
neben  /tjl0  vernachlässigt  werden,  zweitens  kann 

—  !og(i  —2  C/)  =  2  ct- 

gesetzt  werden,  und  drittens  kann  das  Gesamt 
yolumen  mit  dem  Volumen  des  Wassers  identi 
fiziert  werden,  indem  die  Zahl  Z-  . 

spricht  es,  wenn  gesetzt  wird 

|  Hg  +  iviNi 
I  Mi,  diesen  Vernachlässigung,,/  erhät  man') 

W.LIS  “ÄÜSti  .r 

In’  hat,  “an  für  einfach  z/  ÜI  ;  '°m'ncn  b<üd« 
alle  Einzelheiten  ungeladen  dann  werd  °  “  setzen-  Sind 
und  (35  )  identisch  ■  n  erden  naturgemäß  (35) 


(34) 


2  C;{  i  — - 


A  Q  x  (  __  e**  v 

Tg  RTg^t^V  6  DitT  *’’* °'j  ■  (35,  J 

wogegen  unter  denselben  Annahmer 

klassische  Formel 


j!_£_ 

Tg  RTg 


§  7.  Die  Gefrierpunktserniedrigung  VP 

dünnter  Lösungen.  r' 

Das  Charakteristische  der  elektrischen  ty; 
kung  der  Ionen  tritt  besonders  deutlich  her/ 
in  den  Grenzgesetzen  für  große  Verdünnungen 
wie  sie  durch  (35)  dargestellt  werden.  Wil 
wollen  deshalb  die  Formeln  und  Gesetze  für 
diesen  Grenzfall  besonders  behandeln.  Die  For 
mel  (35)  ist  anwendbar  auf  den  allgemeinen 
Fall,  daß  ein  Gemisch  von  mehreren  Elektro 
iyten  vorliegt,  die  außerdem  eventuell  nur  teil¬ 
weise  in  Ionen  zerfallen  sind.  Wir  betrachten 
hier  den  besonderen  Fall,  daß  eine  einzige 
Molekülart  gelöst  wurde.  Das  Molekül  sei  voll¬ 
ständig  in  Ionen  zerfallen  und  bestehe  aus  s- 

Ionenarten,  numeriert  mit  1,  . z,  . s 

sodaß 

*>|,  -Vi,  ...v, 

Ionen  der  Arten  1, . i, . s  das  Mole¬ 

kül  aufbauen.  Die  mit  jedem  dieser  Ionen 
verbundenen  Ladungen  seien 

ZYE,  ...  Z{£,  .  .  ,  z,e. 

(Bei  H2S04,  zerfallen  in  den  Ionen  H  und  S0t, 
wäre  z.  B. 

v\  =  2,  v2  =  i,  -f  1,'  z2  —  —  2, 

wenn  der  Index  1  auf  die  H-Ionen  und  der 
Index  2  auf  die  50,,-Ionen  bezogen  wird.) 

Da  das  Molekül  als  Ganzes  ungeladen  ist, 
gilt 


Die  Lösung  bestehe  nun  rfus  N0  -  Molekülen 
Lösungsmittel  und  N- Molekülen  des  zugesetzten 
Elektrolyten,  wobei  N  als  klein  gegen  N„  an¬ 
gesehen  wird.  Dann  ist 

c,  .  V'. _ ‘V, 

-  N.-F2J&  ■ 

Bedenkt  man,  daß 

N,  =  v,N 

ist,  und  nennt  die  auf  die  gelöste  Molekülart 
bezogene  Konzentration  c,  sodaß  in  der  hier  be¬ 
nutzten  Näherung 

n*  i 


^^Physik.Zcitschr.XXIV,  1923  Debye  u.  Hückel, 
I  so  wird 

C,  =  ViC. 

Die  Gleichung  (35)  für  die  Gefrierpunktsernie¬ 
drigung  wird  dann 

Y~  RT^  ~  /o*C'  ~  /oc2*\-  (36) 


^Zur  Theorie  der  Elektrolyte. 


/n=l- 


£-*  SViZfiOi 

6  DkT  ÜVi  ' 


(37) 


Die  Größe  /0  ist  der  in  der  Einleitung  erwähnte 
osmotische  Koeffizient,  denn  /„  =  1  würde  dem 
Übergang  zur  klassischen  Theorie  entsprechen, 
wie  (35')  zeigt.  Nennt  man  noch  Ak  die  nach 
der  klassischen  Theorie  berechnete  Gefrierpunkts¬ 
erniedrigung,  so  ist 

A 


-=/o 


oder 


1  —fo  =  ~ 


Die  Beziehung  (37)  zeigt  also  zunächst  in  quali¬ 
tativer  Hinsicht,  daß  die  wirkliche  Gefrierpunkts- 
emiedrigung  kleiner  sein  muß,  als  die  nach  der 
klassischen  Theorie  zu  erwartende,  ein  Resultat, 
das  sich  für  verdünnte  Elektrolytlösungen  durch¬ 
weg  bestätigt.  Die  in  (37)  vorkommenden  Ab¬ 
kürzungen  jc  und  ö  sind  durch dieFormeln(22)  und 
(33)  (letztere  nebst  zugehöriger  Tabelle)  bestimmt. 
Wie  im  vorigen  Paragraphen  auseinandergesetzt 
wurde,  mißt  0;  den  Einfluß  der  endlichen  Ionen¬ 
größe  und  dieser  verschwindet  bei  ganz  geringen 
Konzentrationen,  da  dann  0  dem  Werte  1  zu¬ 
strebt.  Beschäftigen  wir  uns  demnach  zunächst 
mit  dem  Grenzgesetz,  das  für  ganz  große  Ver¬ 
dünnungen  Gültigkeit  haben  sollte,  so  gilt  in 
diesem  Grenzfalle  ■ 


1  « DhT 


2v;Z?- 


6  DkT  Sv; 


(38) 


Andrerseits  gilt  nach  (22) 


_ 


r^-2  n,-Zi2  ; 


N 

«/  =  viT/  = 


ist,  unter  Einführung  der  Volumenkonzentration 
n  der  gelösten  Moleküle,  so  ist  auch 


Für  ganz  geringe  Konzentrationen  folgt  demnach 

/„  i_  — y/2,  (38') 

0  GDkTf  DkT  Xv,  ) 


wobei  «2*7  die  Gesamtionenzahl  im  cm3  der 
Losung  darstellt  und 


•W 


(39) 

als  Wertigkeitsfaktor  bezeichnet  werden  soll,  da 
er  den  Einfluß  der  Ionenwertigkeiten  z,-  auf  die 
Erscheinungen  mißt.  Am  besten  ist  es,  wenn 
man  nicht  /„  selber,  sondern  die  Abweichung 
von  1  der  Betrachtung  unterzieht  und  so  für- 
ganz  geringe  Konzentrationen  schreibt: 


1  -7o  = 


-l/Ü£! 

Tr  Dkl 


■  n2v,-.  (40) 


6  DkT"  DkTn 
Diese  Formel  drückt  nun  erstens  aus,  wie  die 
Abweichungen  1  —  /„  von  der  Konzentration 
abhängen,  und  zwar  behauptet  sie  in  dieser 
Hinsicht: 

Satz  1. 

Für  alle  Elektrolyte  sind  in  der 
Grenze  für  geringe  Konzentrationen 
die  prozentualen  Abweichungen  der 
Gefrierpunktserniedrigung  vom  klas¬ 
sischen  Wert  der  Wurzel  aus  der 
Konzentration  proportional. 

Daß  es  möglich  ist,  dieses  Gesetz  als  all¬ 
gemeines  Gesetz  auszusprechen,  rührt  daher, 
daß  alle  Elektrolyten  für  große  Verdünnungen 
als  völlig  in  Ionen  zerfallen  angesehen  werden 
können.  Freilich  sind  es  nur  die  starken  Elek- 
trölyte,  bei  denen  jenes  Gebiet  des  vollständigen 
Zerfalls  praktisch  erreicht  wird. 

An  zweiter  Stelle  macht  (39)  eine  Aussage 
über  den  Einfluß  der  Ionenwertigkeit,  die  fol¬ 
gendermaßen  formuliert  werden  kann: 

Satz  2. 

Zerfällt  das  gelöste  Molekül  in  v1; 

.  .  .  v,-,  ...  Vt  Ionen  verschiedener  Art 
1 ,  ...•*,  .  .  .  s  mit  den  Wertigkeiten 
z j,  ...  Z;,  ...  2,,  so  sind  für  geringe 
Konzentrationen  die  prozentualen 
Abweichungen  der  Gefrierpunkts¬ 
erniedrigung  vom  klassischen  Wert 
einem  Wertigkeitsfaktor  w  propor¬ 
tional,  welcher  sich  berechnet  zu 

_  {Z»jzr\a/2 


Als  Beispiel  für  die  Berechnung  dieses 
Wertigkeitsfaktors  gelte  die  folgende  Tabelle, 
bei  der  in  der  linken  Spalte  der  Typus  des 
Salzes  durch  ein  Beispiel  festgelegt,  und  in 
der  rechten  Spalte  der  Wert  von  w  ange¬ 
geben  ist: 


Dabyc  u.  Hlidc.1,  Zur  Igo* 


Der  EinlluD  cier  iuucx  Konfoilc 

lieh  mit  zunehmender  Wertigkeit,  was  ebenfalls 
dem  qualitativen  Befunde  entsprich. 

An  dritter  Stelle  hat  schließlich  das  Lösungs¬ 
mittel  einen  Einfluß,  und  zwar  im  Sinne  der 
bekannten  Nernstschen  Anregung  zur  Er¬ 
klärung  der  ionisierenden  Kraft  von  Lösungs¬ 
mitteln  großer  Dielektrizitätskonstante.  Nach 
(40)  hat  man 

Satz  3.  . .  .  , 

Für  geringe  Konzentrationen  sind 
die  prozentualen  Abweichungen  der 
Gefrierpunktserniedrigung  vom  klas¬ 
sischen  Wert  umgekehrt  proportio¬ 
nal  der  3/2ten  Potenz  der  Dielektrizi¬ 
tätskonstanten  des  Lösungsmittels. 
Die  übrigen  noch  in  (40)  vorkommenden 
Konstanten  sind  die  Ladung  des  elektrischen 
Elementarquantums  £  =  4,77  •  io-10  e.  s.  E.,  die 
Boltzmannsche  Konstante  k  =  1,346  •  io— 16 
erg  und  die  Temperatur  T,  wobei  letztere  so¬ 
wohl  explicite  wie  implicite  auftritt,  da  die  Di¬ 
elektrizitätskonstante  D  mit  T  variiert. 

Hat  man  nun  mit  verdünnten  Lösungen  im 
gewöhnlichen  Sinne  zu  tun,  dann  kann  G  nicht 
mehr  durch  1  ersetzt  werden,  und  es  tritt  die 
Gleichung  (37)  in  Kraft,  welche  explicite  lautet: 

,  i  *2  l/4^£2  v  SviZfO;  ,  N 

^  W 6 DkT  '  DkTn^Vi~2^izJ'  (4I) 

Wie  die  Tabelle  I,  sowie  die  ihr  zugrunde  liegende 
Formel  (33)  zeigt,  nimmt  o,-  mit  zunehmender 
Konzentration  immer  weiter  ab,  und  zwar  schließ¬ 
lich  wie 


d.  h.  umgekehrt  proportional  der  Konzentration, 
df,r  ,Wur2J  d'eser  Größe  proportional  ist. 
Nach  (41)  muß  also  die  Abweichung  1 _ f 

noriSfl  fHF  SwZ  ger'nge  Konzen,rationen  pro¬ 
portional  der  Wurzel  aus  der  Konzentration 

müSRn-’  ^7  bC1  sleiSender  Konzentration 
mit  Rücksicht  auf  den  Einfluß  von  0,  d  h  mit 

fZ  au*  die  endkchen  Durchmesser'  der 
Ionen  ein  Maximum  erreichen  und  endlich 
wieder  umgekehrt  proportional  der  Wurzel^aus 
der  Konzentration  abnehmen.  Wenn  auch  in 


der  Kickt rolyte  Physik. Zeitsdjr.XxiV, 

dieser  Aussage  eine  nicht  ganz  berechtigte  Ext 
polation  auf  größere  Konzentrationen  der  r 
verdünnte  Lösungen  spezialisierten  Formel  fl"' 
enthalten  ist,  so  bleibt  die  Aussage  auch  “b 
näherer  Betrachtung  konzentrierterer  Lösung 
(vgl.  §  9)  qualitativ  bestehen.  Tatsächlich  haben 
auch  die  Messungen  ein  Maximum  der  Ab 
weichungen  1  —  f0  als  charakteristisches  Merk 
mal  der  Kurven  für  die  Gefrierpunktsernie 
drigung  ergeben.  Allerdings  glauben  wir,  daß 
die  Erscheinungen  der  Hydratation  (vg{  den 
Schlußparagraphen)  ebenfalls  einen  wesentlichen 
Einfluß  auf  die  Erzeugung  des  Maximums  be¬ 
sitzen.  Ein  zahlenmäßiger  Vergleich  der  Theorie 
mit  der  Erfahrung  wird  in  §  9  gegeben  werden. 

§8.  Das  Dissoziationsgleichgewicht 

Beschränkt  man  sich  nicht  nur  auf  starke 
Elektrolyte,  so  wird  ein  Dissoziationsgleichgewicht 
zwischen  ungespaltenen  Molek-ülen  und  Ionen 
bestehen.  Aber  auch  dieses  Gleichgewicht  wird 
nicht  nach  der  klassischen  Formel  zu  berechnen 
sein,  weil  hier  ebenfalls  die  gegenseitigen  elek¬ 
trischen  Kräfte  der  Ionen  störend  eingreifen 
werden.  In  welcher  Weise  das  nach  unserer 
Theorie  quantitativ  geschieht,  soll  hier  berechnet 
werden.  Wir  gehen  wieder  aus  von  dem  Aus¬ 
druck  (29)  für  das  thermodynamische  Potential 

der  Lösung 

*  =  2N{(<P,—  k  log £7)  + 

unter  den  Einzelteilchen,  welche  in  der  Lösung 
vorhanden  sind,  befinden  sich  dann  sowohl  ge¬ 
ladene  wie  ungeladene.  Für  letztere  ist  einfach 
z,-  =  0  zu  setzen.  Das  Lösungsmittel  sei  mit 
dem  Index  o  versehen.  Nun  nehmen  wir  in 
der  bekannten  Weise  eine  Variation  der  Zahlen 
N {  vor  und  berechnen  die  zugehörige  Änderung 
des  Potentials.  Diese  ergibt  sich  zu 

—  k  log  C,j 


+2N> 


z,-2£2  d(xxi) 
jDT~d >T 


2 


cx_ 

ÖAL 


<5N,-, 


wenn  man  berücksichtigt,  daß  nach  der  Defi¬ 
nitionsgleichung  (22) 


4.T£- 

DkT^-J 


N,zr 

'  V 


die  Größe  x  von  allen  Zahlen  N1  -  •  •  ab' 
hängen  kann.  Vertauscht  man  in  der  dritten 
Summe  die  Summationsindizes  i  und  /'.  so  kann 
6<I>  auch  auf  die  Form  gebracht  werden: 


.^v.^Zeftachr-XXn^^gaj.  Debye  u.  Hückel,  Zur  Theorie  der  Elektrolyt*. 


6tp^dN0(<p0  -Älogc0)  +^}<tNf [?>,. - k log Cl.  +  ~(z^xju  V 


Nach  der  Definition  von  x  kann  aber 

ausgerechnet  werden.  Man  erhält,  falls  für  das 
Volumen  der  lineare  Ansatz  beibehalten  wird, 


dx 

iN,-  = 


Z ,*  —  V/2  nlz? 


2  2  ntz? 


Nimmt  man  nun  in  üblicher  Weise  an,  daß  in 
der  Lösung  eine  chemische  Reaktion  stattfinden 
kann,  bei  ^welcher  die  Proportion  besteht 

so  folgt  aus  dem  angegebenen  Wert  der  Varia¬ 
tion  des  Potentials  die  Gleichgewichtsbedingung 


Auch  hier  sind  wieder  Vereinfachungen 
möglich  bei  Beschränkung  auf  kleinere  Kon¬ 
zentrationen.  In  diesem  Falle  ist  nämlich 

V'inrf 

zu  vernachlässigen  neben  z,-2;  man  hat,  wenn 
so  verfahren  wird,  das  Volumen  der  gelösten 
Substanz  als  verschwindend  angesehen  gegen¬ 
über  dem  Volumen  der  ganzen  Lösung.  So 
wird 

(<**&)  | 
dx 


log /*'= 


6DkT  ‘ 


2  nrf 

2^  +  -^— 


•  (45) 


Von  der  klassischen  unterscheidet  sich  diese 
Bedingung  durch  das  Zusatzglied  rechter  Hand. 
Führt  man  den  Aktivitätskoeffizienten  fa  ein, 
wie  in  der  Einleitung,  indem  man  setzt 

2  (ii  log  C{  =  log  ( fa  K) , 

wobei  K  die  klassische  Gleichgewichtskonstante 
bedeutet,  so  ist  der  Aktivitätskoeffizient  definiert 
durch  die  Beziehung 


Schließlich  kann  dann  noch  der  Grenzwert  an¬ 
gegeben  werden,  dem  der  Aktivitätskoeffizient 

z? Xi  +  M2*-2  ~  vi 2  nizf) 1 — 7=7 -  •  (42) 

1  ,2**V  | 

zustrebt  bei  größten  Verdünnungen.  In  dieser 
Grenze,  wo  der  Einfluß  der  Ionengröße  ver¬ 
schwindet,  kann  x  =  1  Sesetzt  werden  und  man 
erhält 

l°gfa  —  ^~DkT  Z‘2  ’  (45) 

Da  x  von  den  Eigenschaften  aller  Ionen  ab¬ 
hängt  (durch  ihre  Wertigkeit  beeinflußt  wird , 
so  ist  auch  noch  in  diesem  Grenzfalle  der  Einzel 

,  <*(*ft)| 

(43) 


2%2,-2 


Nach  dieser  Formel  ist  es  natürlich  möglich, 
jedes  an  der  Reaktion  beteiligte  Atom l  bzw. 
Molekül  mit  einem  eigenen  Aktivitatskoeffizien- 
ten  zu  versehen,  indem  man  setzt 

log  fa  =  Hi  1°S  f“1  +  (44) 

'  .  Hi  l°g  /*  +  •  •  •  ^ log 


log  fa  =  (jykT 


i!*—  2  z*  Xi  +  (2.-2  -  Vi  2  njzj2)  1 


koeffizient  fj  nicht  nur  Funktion  der  Eigen- 

Wurzel  aus  der  Konzentrauon  besteht. 

dx 


(44') 


Es  wird  dann  aber,  wie  (44)  durchb Erfahrung  über  Gefnerpunktsenn 
Atoman^belogene’  Koeffizient  nicht  ^ir  jon  ^  FJ  2  geben  wir  "^f^rak^riSSen 

Größen  abhängig,  welche  sich  auf  jene  Atomar  |  lung  zurVeranschaul.chung  des  char 

allein  beziehen. 


.  Hückel,  ZurJTheone 


i  4uf  der  hori- 

Verhaltens  starker  Elekt™yß'  v‘  aufgetragen, 
zontalen  Achse  ist  eine  Gtoße  vy  indem  y> 

welche  die  Ionenkonzentrat« in  Konzentration 
wie  schon  früher  ausgefuhrt,  die  während 

des  Elektrolyten  in  Mol  pro  ^  in  weiche 

v  =  die  Anzahl  Ionen  Es  wurden  vier 
Malendes  Salzes  und  MgS04 

TZ  Äe 

schiedenen  Typen  gewa  ^  ^  und  gin  wei- 
einwertige ,  K%SO j  ^  und  ein  drei. 

WertlgeS'  mIsO*  in  zwei  zweiwertige  Ionen. 

bei  vollständiger  Dissoziation  zu  erwartenae 
Gefrierpunktsemiedrigung  mit  Ak  und  die  wirk 

lirh  beobachtete  mit  A,  so  ist  der  Ausdruck 


d.  h.  die  prozentuale  Abweichung  vom  klas¬ 
sischen  Wert  gebildet  und  als  Ordinate  auf- 
getragen  worden.  Nach  §  7  kann  auch 

@=1 -/„  (46') 

gesetzt  werden;  0  mißt,  so  dargestellt,  die  Ab¬ 
weichung  des  osmotischen  Koeffizienten  von 
seinem  Grenzwerte  1 .  Da  in  wässeriger  Lösung 
Ai  =  vy  •  i,86o°  (47) 

ist,  entspricht  ein  Punkt  der  Abszissenachse  für 
alle  Elektrolyte  einer  Konzentration,  die  ohne 
Berücksichtigung  der  gegenseitigen  Kräfte  stets 
dieselbe  Gefrierpunktserniedrigung  erzeugen 
sollte.  Wir  haben  die  beobachteten  Werte  allein 
eingetragen,  ohne  die  entsprechenden  Punkte 
durch  eine  Kurve  zu  verbinden,  um  jede  Be¬ 
einflussung  zu  vermeiden.  Dieses  Verfahren  ist 
indessen  nur  dadurch  ermöglicht  worden,  daß 
m  neuerer  Zeit  einige  amerikanische  Forscher 
ganz  vorzügliche  Messungen  der  Gefrierpunk ts- 

geTühnTb  be‘  gSngCn  Konzentrationen  aus¬ 
gefuhrt  haben.  Die  Messungen  der  Fi«r , 
stammen  von  Adams  und  Haifund  HarkifiJ 

»eich4 fSS  Ab' 

gesetz  verlangen  würde,  für  Wdne^ 
tionen  proportional  der  ersten  nT  Konzentra- 
*,  ko' 

..  0  Bei  den  Salzen  K.  w  r  , 

statt  y  die  Konzentration  -/■  MgSOt  ist 

eingesetzt,  wie  sie  von  den  ,Mo1  Pro  1000  g  Wasser 


19,6  «“e 


Fig.  2. 

dem  demonstrieren  die  Kurven  den  starken  Ein¬ 
fluß  der  Ionenwertigkeit. 

Unsere  Theorie  verlangt  nun,  daß  bei  ganz 
geringen  Konzentrationen  die  prozentuale  Ab¬ 
weichung  0  der  zweiten  Wurzel  aus  der  Kon¬ 
zentration  proportional  wird,  mit  einem  Propor¬ 
tionalitätsfaktor,  der  wesentlich  von  der  Wertig¬ 
keit  der- Ionen  abhängt.  Nach  (39)  und  (40) 
ist  (wenn  das  Molekül  zerfällt  in  v}  .  . .  v-, . . .  ry 
lonen  mit  den  Wertigkeiten  ...  z; .. .  zs ) 


0  =  1  —  f0  =  w  — \/  ~ 

/0  6 DkTr  D 

mit  dem  Wertigkeitsfaktor 


(2viX*\ ,  l 

—hsr)  ■  (4,) 

Einmal  soll  nun  die  Anzahl  Ionen  n  pro  cm3 
in  der  Konzentration  y,  gemessen  in  Mol  pro 
Liter,  ausgedrückt  werden.  Wir  nehmen  für 
die  Loschmidtsche  Zahl  den  Wert  6,06  •  io23 
an,  dann  ist 


n  =  6,06  •  10 20  y . 

Weiter  wird  angenommen  e  =  4,77  •  io-10  e.s.E., 
^  —  L34Ö  •  io~16  erg,  und  da  es  sich  im  folgen¬ 
den  um  Gefrierpunkte  wässeriger  Lösungen 
handelt,  T  =  273.  Für  die  Dielektrizitätskon¬ 
stante  des  Wassers  nehmen  wir  die  von  Drude 
aus  den  Messungen  berechnete  Interpolations¬ 
formel,  wonach  bei  o°  C 
.  D  —  88,23  .j 

wird  ).  Unter  Benutzung  dieser  Zahlen  wird 
v  gesetzt) 


0  Ann.  d.  Phys.  59,  61,  1896. 
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Vew‘—W'°,V’’?  cm 

und  damit 

8  =  0,270 wY vy .  (50) 

Die  Größe  x  von  früher  ist  unter  Einsetzung 
der  obigen  Zahlenwerte 


In  Fig.  3  sind  Beobachtungen1)  über  S  jetzt 
im  Gegensatz  zu  früher  aufgetragen  zu  der 


1 

so. 

l 

C.SO,  / 

S  7 

j/ 

’so4 

i 

Ti 

- 

n 

| _ „KCl 

'FF 


Fig-  3- 


Absolutwerte  der  Neigung  [so  wie  sie  durch  den 
Faktor  0,270  a;  in  (50)  zum  Ausdruck  kommen] 
durch  das  Experiment  bestätigt.  Die  Fie  i 
zeigt  aber,  daß  schon  bald  Abweichungen  vo^' 
dem  Grenzgesetze  einsetzen.  Das  steht  in  Über 
einstimmung  mit  den  Überlegungen  des  8  3  und 
Gleichung  (51),  wonach  sogar  bei  ein- einwertigen 
Elektrolyten  schon  bei  7=  1  die  charakteristische 
Länge  ijx  von  der  Größenordnung  der  Ionen¬ 
durchmesser  wird,  es  also  nicht  mehr  statthaft 
ist,  diese  zu  vernachlässigen.  Unserer  Theorie 


Abszisse  ~\r  vy ,  die  Beobachtungspunkte  wurden 
jeweilig  durch  gerade  Striche  verbunden.  Außer¬ 
dem  sind  in  der  Figur  vier  vom  Nullpunkt  aus¬ 
strahlende  gerade  Linien  eingetragen,  welche 
das  Grenzgesetz  (50)  darstellen.  Die  vier  Salz- 
Typen  der  Figur  haben  die  Wertigkeitsfaktoren 
w  =  1 ,  «1  =  2^2,  o>  =  3 y  3,  o/  =  8, 
diesen  Werten  entsprechen  die  genannten  Ge¬ 
raden.  Man  sieht,  daß  tatsächlich  die  Annähe¬ 
rung  an  die  geraden  Linien  für  kleine  Konzen¬ 
trationen  stattfindet,  daß  also  das  Grenzgesetz  mit 
der  zweiten  Wurzel  aus  der  Konzentration  offen¬ 
bar  den  Tatsachen  entspricht.  Überdies  aber 
werden  die  mit  Hilfe  der  Dielektrizitätskonstante 
88,23  berechneten,  im  übrigen  theoretisch  nur 
durch  den  Wertigkeitsfaktor  unterschiedenen 


I)  L.  H.  Adams,  1.  c.  ( KNO 3,  KCl)\  R.  E.  Hall 
u.  W.  D.  Hark  ins,  1.  c.  (A'2  -V04 ,  La(JV03)3, 

/JaC/2)\  T.  G.  Bedford,  Proc.  of  tlie  Royal  Soc.  A  80, 
454,  1909  (CuSOt)  [Konzentration  im  Mol  pro  Eiter  bei 
KCl ,  CuSOt ;  in  Mol  pro  1000  g  Wasser  bei  aAU3, 
ßaClt,  KtSOt,  La(K03)3\. 


haben  wir  nun  außerdem  die  vereinfachte  Form 
(21')  der  Potentialgleichung  zugrunde  gelegt. 
Auch  dieses  könnte  einen  Einfluß  haben.  In¬ 
dessen  machten  wir  S.  190  (Fußnote)  darauf 
aufmerksam,  daß  der  letztere  Einfluß  theoretisch 
verhältnismäßig  geringfügig  ist.  Aber  auch  die 
,  experimentellen  Ergebnisse  deuten  darauf  hin, 
'daß  die  Abweichungen  vom  Grenzgesetz  durch 
die  individuellen  Eigenschaften  der  Ionen 
bedingt  werden.  Um  das  zu  zeigen,  bringen 
wir  Fig.  4.  In  dieser  sind  Beobachtungen  nur 
an  ein- einwertigen  Salzen  eingetragen1)  als 
Funktion  von  y  2  7  (da  hier  v  —  2  ist).  Die 
gerade  Linie  stellt  das  oben  diskutierte  Grenz¬ 
gesetz  dar,  alle  Kurven  streben  bei  kleinen  Kon¬ 
zentrationen  dieser  Geraden  zu.  Die  Abweichungen 


mat  iiincs,  Joürn.  Amer.  Chem.  Soc. 

(Li CI,  CiA'Öi);  W.  II.  Harbins  u.  \\.  A-  «« 
ibid.  38,  2658,  1916  (Au  CI)  [Konzentration  z.  1. 
pro  Liter,  z.  T.  in  Mol  pro  1000  g  Wasser). 
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mentes  x,  —  xa,  bedeutet,  wobei  «,•  die  Länge 
ist,  welche  die  Größe  des  netl  Ions  gegenüber 
seiner  Umgebung  zu  messen  hät.  Es  schien  uns 
nun  angezeigt,  bei  der  heutigen  Sachlage  dicht 
auf  die  einzelnen  Ionengrößen  einzugehen,  son¬ 
dern  mit  einem  mittleren  für  die  Ionen  eines 
Elektrolyten  gleichen  Durchmesser  a  zu  rechnen. 
Dann  werden  alle  ö,-  untereinander  gleich  und 
man  erhält  für  0  den  Ausdruck 

0  =  0,270  w~Y vy  o(xa).  (53) 

Zur  Bestimmung  der  Größe  a  wählten  wir  je¬ 
weilig  nur  einen,  und  zwar  den  bei  der  größten 
Konzentration  beobachteten  Punkt  und  haben 
dann  die  sich  mit  dem  so  bestimmten  a  nach 
der  theoretischen  Formel  (53)  ergebende  Kurve 
in  der  Figur  eingetragen.  Vom  Nullpunkt 
strahlen  noch  vier  gestrichelt  gezeichnete  gerade 
Linien  aus  (die  Tangenten  der  Kurven),  welche 
das  Grenzgesetz  (50)  für  große  Verdünnungen 
darstellen.  Die  Übereinstimmung  mit  den  Be¬ 
obachtungen  ist  eine  sehr  gute,  besonders  in 
Anbetracht  der  Konstantenbestimmung  aus  einem 
einzigen  Beobachtungspunkt1).  Die  Figur  er¬ 
gänzen  wir  durch  die  folgenden  Tabellen: 


sind  aber  sehr  verschieden  groß  und  gehen  be¬ 
merkenswerterweise  z.  B.  bei  den  Chlorsalzen 

Eder  Reihenfolge  Cs,  K,  Na,  Lt.  Das  ist 
dieselbe  Reihenfolge,  welche  sich  ergibt,  wenn 
man  die  Alkaliionen  ordnet  nach  abnehmender 
Beweglichkeit,  eine  Reihenfolge,  die  mit  der 
anzunehmenden  Größe  der  Ionen  im  W  iderspruch 
steht  und  erst  neuerdings  von  Born  )  mit  der 
aus  der  Dipoltheorie  folgenden  Relaxationszeit 
des  Wassers  für  die  elektrische  Polarisation  in 
Zusammenhang  gebracht  wurde.  Um  auch  eine 
Orientierung  gegenüber  den  Ghoshschen  Ar¬ 
beiten  zu  ermöglichen,  ist  in  der  Figur  die 
Kurve  für  0  gestrichelt  eingetragen,  so  wie  sie 
sich  aus  jener  Theorie  ergibt.  Sie  sollte  für 
alle  Salze  gleichzeitig  gelten  und  geht  außerdem 
mit  senkrechter  Tangente  in  den  Nullpunkt  ein. 

Es  fragt  sich  nun,  inwieweit  unsere  mit 
Rücksicht  auf  die  Ionenabmessungen  verbesserte 
Theorie  imstande  ist,  von  den  individuellen  Ab¬ 
weichungen  Rechenschaft  zu  geben.  Die  Ver¬ 
hältnisse  sollen  durch  Fig.  5  illustriert  werden. 


1)  Da?  Verfahren  zur  Bestimmung  von  a  sei  im  ein 
zelnen  am  Beispiel  des  La(Af03)3  erläutert.  Für  y'=: 0,1748t 
ist  beobachtet  0'=  0,2547;  da  v  =  4  ist,  wird  die  Abszissi 
■yf  vy‘  =  0,836.  Nach  dem  Grenzgesetz  (50)  für  äußerst), 
Verdünnung  würde  sich  mit  w  =  33C  3  (wie  es  V\  =  l, 
J’2  =  3izi=3,  "2  — —  1  nach  (49)  entspricht)  für  0  der 
Wert  0=1,173  ergeben,  der  wirklich  beobachtete  Wert 
geht  aus  diesem  Grenzwerte  hervor  durch  Multiplikation 
mit  0,216.  Dieser  Faktor  ist  nach  (53)  dem  Werte  von  0 
gleichzusetzen.  Aus  Fig.  i  (S.  195)  liest  man  nun  ab,  daß 
zur  Ordinate  a  —  0,216  die  Abszisse  x  =  xa  =  lßl  Se * 
hört;  andererseits  ist  nach  (51)  unter  Einsetzung  von 
3/" vy'  =  0,836  der  Wert  von  x  =  0,336  •  10— 8 
entspricht  dem  Beobachtungswert  der  Durchmesser 


Fig.  5- 

Wir  haben  wieder  die  vier  Elektrolyte  v< 
eingangs  erwähnten  vier  Typen  gewäh: 
die_beobachteten  Werte  für  0  als  Funkti 
Vv7  aufgetragen.  Nach  (41)  hat  m; 
Berücksichtigung  der  lonengröße  (nacl 
Setzung  der  Zahlenwerte) 

0  =  1  — /„  =  0,270  wVZr —v‘z\  ai 

SViZi2 

in  der  o;  die  S.  195  tabellierte  und  in  (33; 
eine  Formel  dargestellte  Funktion  des 


*  =  — =  4.97- 10-8  cra- 

[Bei  den  Salzen  Za(JV03)3,  MgSOi  ist  die  Kon¬ 

zentration  y‘  in  Mol  pro  1000  g  Wasser  angegeben  und 
statt  y  zur  Bestimmung  von  0  benutzt,  das  deshalb  mit 
0'  bezeichnet  ist.  Bei  den  hier  nur  in  Betracht  gezogenen 
geringen  Konzentrationen  sind  die  dadurch  bedingten  Ab¬ 
weichungen  ganz  geringfügig;  eine  Umrechnung  von  y‘ 
in  y  würde  keine  merkliche  Änderung  an  den  Werten  für 
0'  beobachtet,  0'  berechnet  und  a  ergeben.] 
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2  y 

0 

beobachtet 

0 

berechnet 

0,0100 

0,100 

0,0214 

0,0237 

0,0193 

0,139 

0,0295 

0,0313 

0,0331 

0, 182 

0,0375  1 

0,0392 

0,0633 

0,252 

0,0485  j 

0,0499  1 

0,1 16 

0,341 

6,0613 

0,0618 

0,234 

0,484 

0,0758 
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Tabelle  V. 

La(N03)3  {a  =  4,97  ■  10 


Verhaltens  konzentriertef'Tosungen;  nebenbei 
soll  sie  zeigen,  wie  groß  die  Abweichungen 
'untereinander  der  in  der  Literatur  von  den 


beobachtet 


berechnet 


3/ 

VW 

6P 

beobachtet 

berechnet 

O1OO7  22 

0,0906 

0,0647 

0,06 1 2 

0,0 1  2  I 

0,1X0 

0,0729 

0,0724 

0,0185 

0,136 

0,0776 

0,0871 

0,0312 

0,176 

0,101 

0,108 

0,0527  1 

0,229 

0,128 

0,132 

0,0782  1 

0,280 

0,147 

0,152 

0,136  . 

0,369 

0,178 

0,183 

0,267 

0,516 

0,217 

0,361 

0,600 

1  0,238 

— 

einzelnen  Beobachtern  mit  scheinbar  großer  Ge¬ 
nauigkeit  angegebenen  Einzelresultate  ist.  Sie 
enthält  zu  diesem  Zwecke  alle  von  uns  auf- 
gefundenen  Beobachtungen  an  KCl- Lösungen 
seit  dem  Jahre  19001).  Als  Abszisse  ist  wie 
früher  V  2  7  gewählt.  Dabei  ist  7  unserer  De¬ 
finition  nach  die  Konzentration  in  Mol  pro  Liter 
Lösung.  Alle  Angaben,  die  sich  auf  anders 
gemessene  Konzentrationen  bezogen,  sind  hier 
auf  jene  Konzentrationen  umgerechnet  worden 
unter  Benutzung  der  gemessenen  Dichten2)  von 
K  C7-Lösungen.  Die  Ordinate  ist  wieder  mit  6 
bezeichnet,  stellt  aber  nicht  mehr  genau  den 
früheren  Ausdruck 


In  der  ersten  Kolonne  steht  jeweilig  die 
Ionenkonzentration1)  vy,  in  der  zweiten  die  Ab¬ 
szisse  VVy  der  Fig.  5,  111  der  dritten  der  J?e‘ 
obachtete  Wert  von  01)  und  in  der  vierten  Ko¬ 
lonne  der  nach  (53)  und  (51)  berechnete  Wert  I 
derselben  Größe.  Die  der  größten  Konzentration 
entsprechende  Zahl  ist  hier  nicht  aufgefuhrt, 
da  mit  ihrer  Hilfe  der  in  der  Überschrift  der 
Tabellen  jeweilig  angegebene  Wert  des  mittleren 
Durchmessers  a  berechnet  wurde. 

Schließlich  wird  in  Fig.  6  eine  Darstellung 
von  Theorie  und  Beobachtung  an  wässerigen 
KCl- Lösungen  gegeben.  Wir  verfolgen  mit  der 
Diskussion  dieser  Figur  hauptsächlich  das  1  , 
einige  Andeutungen  zu  machen  bezüglic 


Ak-A 

Ak 

dar.  Tatsächlich  ergibt  nämlich  schon  die  klas¬ 
sische  Theorie,  wenn  man  zu  konzentrierten 
Lösungen  übergeht,  nicht  mehr  Proportionalität 
zwischen  Gefrierpunktserniedrigung  und  Kon¬ 
zentration.  Das  hat  einmal  seinen  Grund  dann, 
daß  nicht  die  Konzentration  c  selber,  sondern 
log  ( 1  —  c )  in  der  klassischen  Gleichung  vor¬ 
kommt.  Zweitens  ist  die  Differenz  zwischen 
den  thermodynamischen  Potentialen  von  Eis 
und  Wasser  nicht  mehr  genau  genug  dargestellt 
durch  das  erste,  A  proportionale  Glied  der 


1)  J  Barnes,  Trans.  Nova  Scot.  Inst,  ol  bcience  10, 
139,  1900;  C.  Hebb,  ibid.  10,  422.  '9°°:  f>;„J  °  £7 

T  Rirr.es  u  E  P  Hvde,  Araeric.  Chem.  Journ.  21, 
1  H  B  TonefiCh  G  Caroll,  ibid.  28,  284, 

%0l9 °VV’.  äS:  f.  p£s.  Chen,  40  .85.  lg; 
Th.  W.  Richards  ibid.  44,  563.  >9°3 .  |  ^  ” 

"•  W-H'lS1h0na,,i  cJ-Tg  Äord Tc.;  F.  Flügel 
1904;  H.  Jahn,  1.  c.,  1  ,  ,  H  Adams, 

?n-  4& 
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.-Entwicklung, 


den  Beobachtungen  berechneten  Ordinaten 
Kurve  der  Figur  stellt  das  rechte  Glied  von 


Taylor- Entwicklung,  ,  .werden.  Dem-  1  ««  .  gu,  srem  aas  rechte  Glied  von 

behaftete  Glied  muß  beibehalt  die  j  dar  unter  der  Annahme  *  3,76-10-' 

entsprechend  haben  wir  “  zabenutzen.  Für  Dieser  Wert  von  «  wurde  bestimmt  aus 
r,  eichung  (34J  zu  ..  e men  Beobachtune  von  ...  , 


1 gO  «  und 

den^Fall^  “außerdem  wollen  wir 


Dieser  Wert  von  a  wurde  bestimmt  aus  der 
einen  Beobachtung  von  Adams,  wonach 
7  =  0,1 17  der  experimentelle  Wert  6  =  0  07-8 
gehört.  Die  gerade  Linie,  welche  außerdem 
Her  Firrur  eing-etrap-en  ict  mk,  , 


t1/“  Innendurchmesser  und  fl2  gehört.  U.e  gerade  Linie,  welche  außerdem  in 
bmftLren  «  ersetzen.  Dann  kann  |  der  f  >  ?«>t  wieder  das  Grenz - 


durch  einen  mittleren  « 

(34)  folgendermaßen  geordnet  werden 


1  \Ä  JL  —  Jyr)  + log  ( 1  ~  2  C)1 

wnLT0RT0  To2'  2R  R\To 


1  gesetz  für  äußerste  Verdünnung  entsprechend 


2£)=-rnrrß 


(54) 


Da,  link,  stehende  Glied  wurde  nun  für  die  »ff- 
schiedenen  Konzentrationen  berechnet.  Hie 
wurde  C,  —  C7= 3,6  gesetzt,  entsprechend  einem 

aus  den  NernstschenKhssyngen1)  der  spezi¬ 
fischen  Wärme  des  Eises  für  273*  etwa  extra¬ 
poliert.  Zur  Berechnung  ist  es  noch  notig, 
Zusammenhang  zu  kennen  zwischen  der  mole¬ 
kularen  Konzentration  c  und  der  Volumkonzen¬ 
tration  y.  Mit  Hilfe  der  beobachteten  Dichte 
der  Lösung  ist  dieser  Zusammenhang  ohne 
weiteres  angebbar,  indessen  spielt  sowohl  hier 
wie  bei  der  Ableitung  der  Gleichung  selbst  das 
Molekulargewicht  des  Wassers  eine  gewisse 
Rolle.  In  erster  Näherung  verschwindet  zwar 
dieser  Einfluß,  die  Glieder  zweiter  Ordnung 
aber  sind  von  ihm  nicht  zu  befreien.  Dadurch 
aber,  daß  dieser  Effekt  erst  in  zweiter  Ordnung 
eine  Rolle  spielt,  wird  sein  Einfluß  außerordent¬ 
lich  stark  herabgedrückt,  deshalb  haben  wir 
durchweg  mit  dem  einfachen  Molekulargewicht 
18  gerechnet.  Die  Größe  2  nv0  im  Nenner 
schließlich  kann  gleich 

0  0  1000 

gesetzt  werden,  falls  .Q0  das  Molekularvolumen 
des  Wassers  bedeutet.  Wäre  nun  kein  gegen- 
semger  elektrischer  Einfluß  der  Ionen  vorhan- 

ß  __  S2*  _ 

6DkTa{-xa)==o’27°V270{xa)  (55)  1 

SSTwgeg=T„” 

"  W-  N"n“-  »“>■  >»•  .9.0.  I.  ,6,. 


6Dkf 

ö—  i-  Man  kann  wohl  sagen,  daß  bis  zu 
.  Konzentrationen  von  etwa  1  Mol/Liter  die  Be¬ 
obachtungen  dargestellt  werden.  Bei  höheren 
Konzentrationen  zeigen  die  Beobachtungen  ein 
Maximum  in  6.  Zwar  hat  auch  die  theoretische 
Kurve  ein  Maximum,  aber  dieses  ist,  wie  die 
Figur  zeigt,  so  flach,  daß  es  kaum  angedeutet 
ist.  Wir  möchten  diesen  Unterschied  bei  großen 
Konzentrationen  als  reell  ansehen  und  im  näch¬ 
sten  Paragraphen  einiges  dazu  bemerken. 

§  10.  Allgemeine  Bemerkungen. 

Aus  dem  Vorhergehenden  darf  wohl  ge¬ 
schlossen  werden,  daß  es  sowohl  vom  theore¬ 
tischen  wie  vom  experimentellen  Standpunkte 
aus  unzulässig  ist,  die  elektrische  Energie  einer 
Ionenlösung  als  wesentlich  durch  den  mittleren 
gegenseitigen  Abstand  der  Ionen  bestimmt  an¬ 
zusehen.  Vielmehr  erweist  sich  als  charakte- " 
ristische  Länge  eine  Größe,  welche  die  Dicke 
der  Ionenatmosphäre  oder,  um  an  Altbekanntes 
anzuknüpfen,  die  Dicke  einer  Helm'holtzschen 
Doppelschicht  mißt.  Dadurch,  daß  diese  Dicke 
von  der  Konzentration  des  Elektrolyten  abhängt, 
wird  auch  die  elektrische  Energie  der  Lösung 
eine  Funktion  jener  Größe.  Dem  Umstande, 
daß  diese  Dicke  der  zweiten  Wurzel  aus  der 
Konzentration  umgekehrt  proportional  ist,  ver¬ 
danken  die  Grenzgesetze  für  große  Verdünnungen 
ihr  charakteristisches,  jener  Potenz  1  g .  angepaß¬ 
tes  Gepräge.  Trotzdem  wir  es  somit  ablehnen 
müssen,  von  einer  Gitterstruktur  des  Elektro¬ 
lyten  im  landläufigen  Sinne  zu  sprechen  und 
es,  wie  die  Entwicklung  des  Gegenstandes  ge¬ 
zeigt  hat,  zu  unzulässigen  Fehlern  führt,  falls 
man  das  Bild  zu  wörtlich  nimmt,  ist  doch  ein 
Kern  von  Wahrheit  in  ihm  enthalten.  )  Um 
dieses  klar  zu  machen,  führe  man  die  folgenden 
zwei  Gedankenexperimente  aus.  Erstens  nehme 
man  ein  Raumelement  und  denke  sich  dieses 
viele  Male  hintereinander  an  beliebige  Stellen  des 
Elektrolyten  verlegt.  Es  ist  klar,  daß  man 
dann  bei  einem  binären  Elektrolyten  ebensoo  t 
ein  positives  wie  ein  negatives  Ion  in  ihm  vor 
finden  wird.  Zweitens  aber  nehme  man  as 
selbe  Raumelement  und  lege  es  wieder  vie  e  j 


Physik.  Zeitschr.  XXIV,  1923. 


u.  H iickd,  Zur  Theorie  der  Elektrolyte. 


Male  hintereinander  in  den  Elektrolyten  hinein, 
nun  aber  nicht  ganz  beliebig,  sondern  immer 
so,  daß  es  z.  B.  von  einem  übrigens  jeweilig 
beliebig  gewählten  positiven  Ion  stets  um  eine 
bestimmte  Strecke  (von  einigen  Ä- Einheiten) 
entfernt  ist.  Nunmehr  wird  man  nicht  mehr 
gleich  oft  positive  wie  negative  Ladungen  vor¬ 
finden,  sondern  es  werden  die  negativen  an 
Zahl  überwiegen.  Darin,  daß  also  in  der  un¬ 
mittelbaren  Umgebung  jedes  Ions  die  entgegen¬ 
gesetzt  geladenen  im  Mittel  an  Zahl  überwiegen, 
kann  man  mit  Recht  eine  Analogie  zum  Kristall¬ 
bau  des  NaCl-Typus  sehen,  wo  jedes  Na -Ion 
unmittelbar  von  6  G7-Ionen  und  jedes  C/-Ion 
von  6  Akt  ionen  umgeben  ist.  Nur  ist  als  wesent¬ 
licher  Punkt  bei  der  Elektrolytlösung  zu  be-_ 
achten,  daß  das  Maß  jener  Ordnung  bestimmt 
wird  durch  das  thermische  Gleichgewicht  zwischen 
anziehenden  Kräften  und  Temperaturbewegung, 
während  es  beim  Kristall  fest  vorgegeben  ist. 

Die  Rechnungen  und  der  Vergleich  mit  der 
Erfahrung  wurden  so  ausgeführt,  daß  für  das 
umgebende  Lösungsmittel  mit  seiner  gewöhn¬ 
lichen  Dielektrizitätskonstante  gerechnet  wurde. 
Der  Erfolg  zeiget  die-Jdma^hL^^  - 
_  mit  11  i|  um  r~*Tn  irh  ist  dieses  Vorgehen  zwar 
bei  geringen  Konzentrationen  berechtigt,  sollte 


i  !Ä'rdaseÄ“f  jle,vor8ehen.  Man  nehme 
ein  ton,  das  festgehalten  wird  und  ein  bewee- 

f  raee  '  nactTd  en*g?fengeset2t  geladenes  und 
frage  nach  der  Arbeit,  die  nötig  ist,  um  das 
beweghehe  Ion  zu  entfernen.  Diefe  A^kann 
dann  als  aus  zwei  Teilen  bestehend  angesehen 
werden:  erstens  w.rd  das  Ion  zu  seiner  Ent¬ 
fernung  eine  gewisse  Arbeit  verbrauchen,  zwei¬ 
tens  aber  wird  man  eine  Arbeit  gewinnen/' n- 
dem  man  den  Raum,  den  das  Ion  vorher  \  ,n- 
|  genommen  hat,  nachträglich  mit  dem  Lösungs¬ 
mittel  ausfüllt.  Nun  ergeben  Versuche  über  die 
Verdünnungswärme  tatsächlich  einen  Hinweis 
.  auf  die  reale  Existenz  solcher  Verhältnisse. 
Nimmt  man  etwa  eine  HN03-  Lösung  von  zu¬ 
nächst  geringer  Konzentration  und  verdünnt  die¬ 
selbe  mit  sehr  viel  Wasser  (d.  h.  so  weit,  daß 
weitere  Verdünnung  keinen  Wärmeeffekt  mehr 
hervorbringen  würde),  dann  findet  eine  Abküh¬ 
lung  statt,  d.  h.  es  muß  ganz'  im  Sinne  der 
früheren  Überlegungen  Arbeit  geleistet  werden, 
um  die  Ionen  weiter  voneinander  zu  entfernen. 
Hat  aber  die  Ausgangslösung  eine  größere 
Konzentration,  dann  tritt  bei  demselben  Versuch 
eine  Wärmeentwicklung  ein,  d.  h.  man  gewinnt 
Arbeit,  wenn  man  "^IeC7mgtrfwmjr.  jedes  Ions 
|  von  genügend  vielen  andern  Ionen  befreir  xtnd 


jedoch  bei  großem  Konzentrationen  doch  zu  j  sie  durch  Wassermoleküle  ersetzt.  Im  üblichen 
Fehlern  Veranlassung  geben.  In  der  Tat  folgt  Sprachgebrauche  heißt  das,  es  tritt  überwiegend 
aus  der  Dipoltheorie,  daß  Dielektrika  bei  großen  eine  Hydratation  der  Ionen  ein  und  dieser  Vor- 
Feldstärken  Sättigungserscheinungen  aufweisen  gang  ist  als  exothermer  Prozeß  anzusehen, 
müssen,  welche  Ähnlichkeit  haben  mit  der  be-  Offenbar  bezwecken  die  vorstehenden  Über¬ 


kannten  magnetischen  Sättigung.  Die  neueren 
Versuche  von  Herweg1)  können  als  eine  experi¬ 
mentelle  Bestätigung  dieser  theoretischen  For¬ 
derung  angesehen  werden.  Da  nun  in  einem 
Abstande  10  7  cm  von  einem  einfach  geladenen 
Ion  eine  Feldstärke  von  etwa  200000  Volt/cm 
zu  erwarten  ist,  sollte  man  sich  darauf  gefaßt 
machen,  etwas  von  diesen  Sättigungserschei¬ 
nungen  zu  bemerken.  Es  wäre  natürlich  sehr 
interessant,  wenn  es  gelingen  würde,  aus  den 
Beobachtungen  jenen  Effekt  in  seiner  Wirkung 
herauszuschälen,  um  so  mehr,  als  die  Natui 
uns  hier  Feldstärken  zur  Verfügung  stellt  von 
einer  Größe,  welche  sonst  mit  gewöhnlichen 
experimentellen  Mitteln  kaum  erreichbar  waren. 

Aber  noch  in  anderer  Hinsicht  müssen  kon¬ 
zentriertere  Lösungen  ein  besonderes  Verhalten 
zeigen.  Befinden  sich  nämlich  viele  Ionen  m 
der  Umgebung  jedes  einzelnen,  so  kann  das 
,  etwa  aufgefaßt  werden  als  eine  Änderung  des 
I  umgebenden  Mediums  in  elektrischer  Hinsic  1  , 
i  ein  Effekt,  welcher  in  der  vorstehenden  1  heone 
nicht  berücksichtigt  worden  ist.  In  welc  tem 
I  Sinne  derselbe  wirksam  sein  kann,  möge  aus 

1)  ZciUchr.  f.  Phys.  8,  36,  1920  und  8,  1.  I922, 


legungen  eine  Deutung  dieser  sogenannten 
Hydratation  auf  rein  elektrischem  Wege.  Tat¬ 
sächlich  kann  man  eine  Näherungsrechnung 
ausführen,  welche  die  auf  diesem  Gebiete  gel¬ 
tenden  Berthelotschen  Regeln  für  die  Ab¬ 


hängigkeit  der  Verdünnungswärme  von  der  An¬ 
fangskonzentration  theoretisch  ergibt  und  deren 
praktisch  gefundenen  Zahlenkoeffizienten  der 
Größenordnung  nach  verständlich  macht.  Für 
die  Gefrierpunktsbeobachtungen  haben  diese 
Überlegungen  insofern  eine  Bedeutung,  als  sie 
die  Möglichkeit  nahelegen,  zu  berechnen,  warum 
and  in  welchem  Grade  die  für  die  prozentuale 
Abweichung  V  gefundenen  Kurven  (vgl.  den 
Fall  der  KCl)  sich  bei  größeren  Konzentrationen 
nach  unten  krümmen  und  die  Abszissenachse 
sogar  schneiden  können,  wenn  die  Konzentration 
sproß  genug  gemacht  werden  kann.  In  diesem 

Falle  ist  die  Gefrierpunktserniedngung  gro  e 

als  die  klassisch  zu  erwartende  (auch  -  . 

drücklich  bemerkt  sei,  wenn  d.t 
Theorie  in  ungekürzter  Form  zur  X® 
kommt).  Man  hat  sich  bis  dahin  damit  beg  g, 

solchen  Fällen  von  einer  Hydratation  zu  sprechen. 

Bevor  indessen  die  Verb»  m-e  ^. 
trierten  Lösungeri  untersucht 
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mif  der  Angabe  der  Grundgedanken,  Reiche 
dort  ihre  mathematische  Ausführung  finden 
werden  Bewegt  sich  unter  der  Emmrkung 
einer  äußeren  Feldstärke  ein  Ion  in  der  Flüssig 
keit  so  werden  sich  die  umgebenden  Ionen,  um 
die  Ionenatmosphäre  bilden  zu  können,  dauernd 
umlagern  müssen.  Denkt  man  sich  nun  eine 
Iadung  im  Innern  der  Elektrolyten  plötzlich 
entstanden,  so  braucht  die  Ionenatmosphäre  eine 
gewisse  Relaxationszeit  zu  ihrer  Entstehung. 
Ähnlich  wird  beim  bewegten  Ion  die  umgebende 
Atmosphäre  nicht  ihre  Gleichgewichtsverteilung 
aufweisen  können,  wird  also  nicht  auf  Grund 
des  Boltzmann- Maxwellschen  Prinzips  be¬ 
rechenbar  sein.  Ihre  Bestimmung  kann  aber 
einwandfrei  geschehen  auf  Grund  einer  nahe= 
liegenden  Interpretation  der  Gleichungen  für  die 
Brownsche  Bewegung.  Von  vornherein  kann 
schon  qualitativ  abg'tSchäfzt  werden,  in  welchem 
_J5jßEe"dieser  auf  dem  Vorhandensein  einer  end¬ 
lichen  Relaxationszeit  beruhende  Effekt  wirken 
kann.  In  einem  Punkte  vor  dem  bewegten  Ion 
(d.  h.  ein  Punkt,  nach  dem  es  sich  hinbewegt) 
muß  die  elektrische  Dichte  der  Ionenatmosphäre 
zeitlich  zunehmen;  für  einen  Punkt  hinter  dem 
Ion  muß  sie  abnehmen.  Infolge  der  Wirkung 
der  Relaxationszeit  wird  aber  die  Dichte  vor 
dem  Ion  etwas  kleiner  sein,  als  es  ihrem  Gleich¬ 
gewichtswerte  entsprechen  würde,  hinten  dagegen 
wird  sie  noch  nicht  auf  ihren  Gleichgewichtswert 
abgefallen  sein.  Infolgedessen  besteht  während 
der  Bewegung  hinter  dem  Ion  stets  eine  etwas 
größere  elektrische  Dichte  der  Atmosphäre  als 
vor  dem  Ion.  Da  nun  Ladungsdichte  und  Ionen¬ 
ladung  stets  entgegengesetztes  Vorzeichen  haben, 
tritt  eine  Kraft  auf,  welche  das  Ion  in  seiner 
Bewegung  bremst,  unabhängig  von  seinem  Vor¬ 
zeichen  und  welche  offenbar  mit  zunehmender 
Konzentration  auch  zunehmen  muß. 

Das  ist  der  eine  Effekt,  welcher  im  selben 
Sinne  wirkt,  wie  die  sonst  auf  Grund  des  Ost- 
waldschen  Verdünnungsgesetzes  rechnerisch 
bestimmte  Verminderung  des  Dissoziationsgrades 
Aber  noch  ein  zweiter  Effekt  ist  vorhanden,  der 
ebenfalls  berücksichtigt  werden  muß.  In’  der 
Umgebung  von  einem  Ion  befinden  sich  vor¬ 
zugsweise  Ionen  entgegengesetzten  Vorzeichens, 
die  sich  unter  der  Einwirkung  des  äußeren 
Feldes  natürlich  in  entgegengesetzter  Richtung 
bewegen.  Diese  werden  das  umgebende  Lösungs¬ 
mittel  bis  zu  gewissem  Grade  mitschleppen,  be¬ 


dingen  also,  daß  das  betrachtete  Einzelion  81ch 
nicht  relativ  zu  einem  ruhenden,  sondern  re2 
zu  einem  in  entgegengesetztem  Sinne  bewegen 
Losungsmitte1  zu  bewegen  hat.  Da  offenbar 
diese  Wirkung  mit  zunehmender  Konzentration 
zunimmt  hat  man  hier  einen  zweiten  Effekt 
der  ,m  selben  Sinne  wirkt  wie  eine  Verminderung 
des  Dissoziationsgrades.  Quantitativ  berechnet 
kann  der  Effekt  werden  nach  denselben  Prim 
zipien,  die  Helmholtz  angewandt  hat  um  die 
Elektrophorese  zu  behandeln. 

Das  Gemeinsame  der  beiden  genannten  Ein¬ 
flüsse  besteht,  wie  die  Rechnung  zeigt  darin 
daß  beide  mit  der  Dicke  der  Ionenatmosphäre 
in  unmittelbarem  Zusammenhang  stehen  und 
deshalb  die  erzeugten  Kräfte  der  zweiten  Wurzel 
aus  der  Konzentration  des  Elektrolyten  propor¬ 
tional  werden,  wenigstens  in  der  Grenze  für 
sehr  geringe  Konzentrationen.  So  ergibt  sich 
dann  ein  vor  vielen  Jahren  auf  Grund  des  Be¬ 
obachtungsmaterials  von  Kohlrausch1)  ge 
fundenes  Gesetz,  wonach  bei  geringen  Konzen 
trationen  die  prozentuale  Abweichung  der  mole¬ 
kularen  Leitfähigkeit  von  ihrem  Grenzwerte  bei 
unendlicher  Verdünnung  der  zweiten  Wurzel 
aus  der  Konzentration  propörtfcrraL-ist^  _Auch 
der  Proportionalitätsfaktor  bekommt  natürlich* 
so  seine  molekulare  Bedeutung. 

Indem  wir  der  für  die  folgende  Notiz  in 
Aussicht  genommenen  ausführlichen  Darstellung 
der  Verhältnisse  bei  der  elektrolytischen  Leitung 
vorgreifen,  können  wir  als  Gesamtresultat  fest¬ 
stellen,  daß  die  Ansicht,  wonach  die  starken 
Elektrolyte  vollständig  dissoziiert  sind,  sich  voll¬ 
kommen  bewährt. 


i)  F.  Kohlrausch  u.  L.  Holborn,  Das  Leitvermögen 
der  Elektrolyte,  2.  And.,  Leipzig  1916,  S.  108  u,  112. 
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